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工程 项 目 简 介 
南 丫 岛 光 绕 系 统 


基本 资料 


工程 项 目 名 称 
本 项 目的 名 称 是 【 南 丫 岛 光 各 系 统 ，。 


工程 项 目的 目的 和 性 质 


为 支持 政府 的 政策 措施 ， 通 讯 事 务 管理 局 办 公 室 ( 下 称 【通讯 办 ) 推行 了 扩展 光 和 从 网 络 
至 偏 踪 地 区 乡村 资助 计划 ( 下 称 "该 计划 ) 。 恋 计划 包括 六 个 项 目 ， 香 港 电 讯 有 限 公司 
( 下 称 "香港 电讯 上 ) 多 颁 ' 项 目 五 ， 其 中 包括 南 丫 篇 光 缆 系 统 ( 下 称 该 工程 项 目 」 ) 。 
该 工程 项 目 将 提供 一 人 条 海底 光 织 电讯 电缆 系统 ， 从 香港 岛 西 南部 的 钢 织 湾 连 接 到 南 丫 岛 北端 
东 便 的 北角 咀 。 


该 工程 项 目 包括 光复 的 离 岸 和 岸 端 部 分 ， 其 长 度 为 约 2.3 公里 ， 直 径 为 60 毫米 ， 光 黎 将 埋 
藏 在 海 床下 方 ， 站 分 别 登 陆 认 香港 岛 钢 线 湾 和 南 丫 岛 北 角 咀 。 在 光复 安装 前 ， 光 和 绑 将 通过 登 
陆 管 道 过 接 到 由 香港 电讯 ( ' 项目 倡议 人 J ) 建造 的 接线 盒 。 因 此 ， 就 本 项 目 而 言 ， 登 陆 管 
/接线 盒 均 为 已 有 设施 。 安 装 计划 於 2022 年 第 三 季度 完成 ， 系 统计 划 於 2022 年 第 四 季度 初 
投入 使 用 。 

与 本 项 目 相关 的 潜在 环境 影响 评估 已 经 包括 在 本 项 目 简介 内 。 南 丫 岛 光 和 绕 系 统 的 建设 和 安装 
工程 的 方法 与 其 他 已 安装 在 香港 其 他 地 方 的 电讯 光复 系统 交 乎 完全 相同 。 


工程 项 目 倡议 人 名 称 

香港 电讯 有 限 公司 

香港 荔枝 角 月 轮 街 4 号 荔枝 角 工 程 中 心 二 期 8 楼 
工程 项 目的 地 点 及 规模 


工程 项 目的 地 点 

本 项 目 包 括 在 香港 岛 钢 禾 湾 与 南 丫 岛 北 角 咀 的 光 德 登陆 点 之 间 铺 设 范 营运 一 条 高 容量 的 网 络 
光 德 系统 。 南 丫 马 光缆 系 统 在 钢 线 湾 和 北角 咀 之 问 的 走 线 如 图 1.1 所 示 。 

钢 线 湾 登 陆 点 在 薄 扶 林 法 定 图 则 篇 号 S/H10/19 中 范 汽 有 被 划分 。 周 稳 地 区 被 划分 为 了 其 他 
指定 用 途 ， 、 “上 政府 、 机 构 或 社区 ,和 “上 休 焉 用 地 , 。 

北角 咀 登 陆 站 在 南 丫 饲 法 定 图 则 篇 号 S/I-LV11 中 被 划分 为 【海滨 保 扩 区 。 周 兆 地 区 被 划分 
为 「 系 化 地 带 ) o 
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1.5 


1.5.1 


1.5.2 


工程 项 目 简 介 
南 丫 岛 光 纺 系 统 


登陆 站 的 历史 


两 个 登陆 站 之 间 为 东 博 察 海峡 ， 多 年 来 一 让 被 用 作 香 港 的 主要 航道 之 一 。 冲 海域 内 有 多 种 公 
用 设施 ， 包 括 许多 电力 光缆 和 一 些 输 水 管道 。 


钢 线 湾 登 陆 点 是 一 个 包含 卵石 和 碟 石 的 岩 岸 ， 芋 位 於 钢 线 湾 海 水 抽水 站 和 数码 港 海滨 公园 旁 。 
北角 咀 登 陆 点 亦 是 一 个 靠近 沙 湾 旁 的 岩 岸 。 洽 附近 海岸 很 有 数 人 条 电力 光 敌 和 一 人 条 输 水 管道 。 


项 目 建 设 规 模 
南 丫 岛 光 徐 系 统 的 长 度 为 约 2.3 公里 。 光 德 本 身 的 直径 为 60 毫米 。 
就 海底 安装 部 分 , 本 光 黎 将 大 致 由 光 绕 铺设 萤 秀 控 制 的 ' 溃 喷 掩埋 工具 , 或 ' 雪 要 式 工 


具 J 掩埋 认 海 床 海 沁 ) 下 。 光 编 埋 设 工具 使 用 局 部 高 压 溃 喷 器 将 直接 围绕 光缆 的 海 床 流 化 
成 一 条 过 至 所 需 深 度 的 窒 沟 槽 ， 同 时 光 黎 会 被 铺设 和 掩埋 在 其 中 。 由 掩埋 器 进行 流 化 的 海 床 
的 最 大 宽度 为 0.5 米 ， 而 光纤 会 被 掩埋 在 5 米 深 。 铺 设 光 敌后 ， 潇 槽 将 在 短 时 间 内 自然 重新 
填充 ， 海 床 将 恢复 其 原始 轮廓 。 


在 某 些 情况 下 ， 例 如 由 於 水 深 不 足 、 在 横 跨 其 他 光绪 或 管道 、 进 行 保 养 及 维修 工作 ( 见 第 
1.6 节 ) ， 或 者 安装 岸 端 光绪 时 ， 均 不 庆 合 使 用 光 敌 铺设 蔓 秀 。 在 过 些 情 况 下 ， 将 会 由 潜水 
员 使 用 溃 喷 式 工 具 及 /或 稳 控 潜水 器 溃 喷 工具 进行 光 乱 铺设 。 


南 丫 岛 光 绑 系 统 享 岸 及 岸 端 光复 部 分 的 建议 铺设 方法 如 图 1-2 所 示 。 


陆 上 光复 安装 工程 方面 ， 需 进行 挖掘 使 在 钢 禾 湾 和 北角 咀 登 陆 点 位 於 高 水 位 线 的 地 下 已 有 登 
陆 管道 /接线 盒 和 口 位 外 露 。 光 和 绕 将 插入 兹 穿 过 登陆 管道 ， 然 后 连接 到 接线 盒 。 已 挖掘 的 潇 
槽 将 以 原来 的 物料 重新 填充 ， 站 回复 原本 状态 。 


光线 走 线 的 节 遗 程序 


首 寻 登陆 点 、 路 笋 导 择 和 光 禾 铺 设 遇 程 取决 认 在 南 丫 岛 光 乔 系 统 附近 的 一 些 敏感 受 体 ( 如 图 
1-3 所 示 ) 和 现 有 公用 设施 ( 如 图 1-4 所 示 ) 。 运 些 将 在 以 下 寻 花 。 


登陆 站 的 考虑 


在 钢 线 湾 和 南 丫 筷 / 北 角 咀 范围 内 合适 的 光复 登陆 位 置 如 图 1-5 和 图 1-6 所 示 。 优 先 遗 择 和 过 些 
登陆 点 的 原因 如 下 : 


。 ”直接 路 径 。 钢 线 湾 和 北角 咀 为 香港 岛 和 南 丫 岛 最 近 的 现 有 电讯 基础 设施 之 间 的 光绪 提供 
最 直接 的 路 径 。 最 直接 路 径 即 最 短 的 光 绑 长 度 ， 亦 是 海 床 满 槽 的 最 短 长 度 。 
。 ee 在 沙 潍 上 登陆 ， 因 蝙 过 允许 光 德 治 海 床 到 海岸 逐渐 倾斜 ， 
能 将 光 敌 埋 在 沙 中 作 保 访 。 治 香港 岛 南 部 和 南 丫 筷 北部， 大 部 分 海岸 熏 均 由 岩石 外 露 、 
ee 
所 以 各 两 个 地 点 被 选择 为 登陆 点 。 
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现 有 设施 。 南 丫 岛 光 和 绕 系 统 将 使 用 钢 线 湾 和 北角 咀 己 有 的 登陆 管道 /接线 盒 。 北 角 咀 登陆 
点 附近 的 区 域 以 前 鲁 被 其 他 光缆 和 输 水 管道 使 用 。 南 丫 筷 光 绑 系统 将 遵循 类 似 的 登陆 路 
和 线 ， 以 尽量 减 少 对 陆地 环境 的 干 摄 。 


香港 岛 和 南 丫 筷 亦 有 其 他 替代 登陆 点 ， 但 各 些 站 点 不 被 遗 择 的 原因 如 下 : 


位 於 香 港 岛 的 替代 登陆 点 距 离 气 凡 的 钢 线 湾 登 陆 点 以 南 约 310 米 ， 如 图 1-5 所 示 。 它 位 
於 香港 电灯 有 限 公 司 海 底 电力 光 敌 保 杂 区 内 ， 因 此 未 被 录 为 首 导 的 登陆 点 。 

位 於 南 丫 岛 的 蔡 代 登 陆 点 距 离 气 导 北角 咀 登 陆 点 以 西 约 150 米 ， 在 半岛 的 对 面 位 置 ， 如 
图 1-6 所 示 。 听 然 不 是 位 於 电 力 光 和 绕 保 镀 区 内 ， 但 会 导致 南 丫 筷 光 复 系 统 需要 横 跨 多 人 条 
现 有 的 光 徐 。 因 此 未 被 导 为 首 跑 的 登陆 点 。 


光 缠 路 径 规 划 的 考虑 


1.5.3 为 了 画 可 能 避免 或 沽 少 对 各 些 特征 的 影响 ， 最 终 的 光缆 路 径 治 一 条 狭窄 的 通道 , 范 且 考 
虑 了 以 下 鸯 点 : 


海 床 特 性 


海洋 沉积 物 : 光 绑 需 要 铺设 在 5 米 深 且 柔 软 的 海洋 沉积 物 中 ， 以 保 妨 光缆 免 受 秀 锚 或 
捕 鱼 活 动 的 影响 。 光 纺 应 避免 铺设 在 岩 床 露头 的 海 床上 ， 如 铺设 在 露头 上 光缆 需 以 表 
面 铺设 方式 进行 ， 增 加 因 抛 锚 和 捕 鱼 活动 引致 光 黎 损坏 的 风险 。 由 於 在 钢 线 湾 和 北角 
咀 登 陆 点 的 附近 有 岩石 露头 ， 因 此 光绪 走 线 将 避免 铺设 在 过 些 地 方 。 为 本 工程 项 目 进 
行 的 海洋 地 球 物理 调查 显示 ， 南 丫 筷 光复 系 统 将 埋设 的 海 床 通道 主要 由 幼 细 沉 积 物 和 
两 个 登陆 点 附近 的 粗 沉 积 物 组 成 ， 站 适合 光 德 铺设 工程 。 


物理 限制 


工程 项 目 简 介 
南 丫 岛 光 绕 系 统 


海水 进 水 口 : 附近 的 一 个 海水 进 水 口 为 薄 扶 林 区 溃 识 水 进 水 口 ， 但 超过 了 由 光 德 铺设 
蔓 秀 引 起 的 180 米 最 大 预测 的 沉积 物 沉降 羽 流 ( 见 第 4.2 节 ) 。 因 此 ， 预 计 不 会 对 水 
质 造 成 影 

其 他 通讯 光线 : 在 气 议 的 南 丫 岛 光 德 系统 附近 没有 任何 现 有 的 通 识 光 旨 。 

输 水 管道 : 在 北角 咀 登 陆 点 和 光 编 走 线 附近 ， 有 一 人 条 属 於 水 务 署 的 输 水 管道 。 然 而 ， 
南 丫 岛 光 和 绑 系 统 兹 不 需要 横 跨 过 人 条 管道 ， 亦 不 会 进入 水 务 保 必 区。 将 与 管道 的 最 近 点 
保持 最 少 16 米 的 距离 。 因 此 ， 预 计 不 会 对 输 水 管道 造成 影响 。 

电力 光线 : 共有 两 个 275-kv 海底 电力 光 敌 保 杂 区 位 於 钢 继 湾 和 北角 咀 登 陆 点 附近 。 在 
电力 光 黎 保 寻 区 内 ， 共 有 多 休 属 香港 电灯 公司 的 电力 光 敌 。 光 黎 走 线 不 会 进入 任何 电 
力 光 敌 保 妨 区 范围， 最 近 的 电力 光 敌 距离 光 德 走 和 线 88 米 。 因 此 ， 预 计 不 会 对 电力 光 红 
产生 影响 。 
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基本 资料 


规划 


环境 


文化 


考虑 


海上 交通 : 在 理想 情况 下 ， 应 尽 可 能 避免 为 主要 海上 航道 及 其 附近 届 定 的 分 道 航行 制 ， 
以 尽量 减少 对 海上 安全 的 影响 ， 冰 最 大 限度 地 提高 光 乱 铺 设 工程 的 安全 。 然 而 南 站 
岛 光 缠 系 统 和 无 可 避免 地 要 横越 位 认 香 港 岛 和 南 丫 岛 之 问 东 博 寒 海峡 和 分 道 航行 制 。 贱 
然 光 熏 会 在 分 道 航行 制 内 铺设 ， 但 横越 的 角度 已 调整 至 可 尽量 减少 铺设 光线 时 对 东 博 
寄 海 峡 内 海上 交通 的 干扰 。 已 淮 备 了 一 份 单独 的 海上 交通 影响 评估 ， 以 解决 海上 安全 
问题 。 

海 沙 探 挫 区 : 硫磺 海 幢 以 西 和 东 博 案 海 峡 以 南 的 海 床 被 刊 扣 为 海 沙 挖 沙 或 卸 泥 区 。 因 
此 过 个 区 域 的 海 床 地 形 多 搂 ， 而 根据 海洋 地 球 物理 调查 ， 首 跑 的 光 绑 走 徕 应 避 开 过 频 
不 合适 的 海 床 区 域 。 

达 泊 处 : 达 泊 处 的 入 口 已 禁止 和 不 适合 进行 光 乱 铺 设 。 南 丫 岛 光 重 系 统 走 穆 已 避免 进 
入 位 於 北角 咀 西 部 的 南 丫 岛 北 确 泊 虑 和 南 丫 岛 西北 达 泊 处 。 


敏感 受 体 


环境 敏感 区 域 : 光 德 走 线 避 开 站 与 水 敏感 受 体 保持 庆 当 距离 ， 如 海岸 公园 、 已 知 的 海 
岸 生 态 资 源 区 域 、 急 类 养殖 区 、 海 洋 保 玉 区 和 具 特 殊 科 学 价值 地 点 等 。 在 光 德 必需 通 
过 的 范围 除了 海水 进 水 口 、 海 演 保 蔗 区 ,以 及 在 钢 线 湾 和 北角 咀 登 陆 点 附近 发 现 的 珊 
瑚 群落 外 ， 光 德 走 线 均 与 所 有 水 敏感 受 体 保持 500 米 以 上 的 距 亡 。 

已 刊 囊 泳 梁 : 根据 《环境 影响 评估 人 条例 》 附 表 1 ， 泳 渡 , 指 《 公 显 卫生 及 市 政 人 条例 》 
附 表 4 指明 的 任何 泳 潍 。 基 於 该 条 例 ， 钢 线 湾 和 北角 咀 登 陆 点 范 没 有 记 类 为 泳 潍 。 另 
外 ， 在 光 入 登 陆 点 的 500 米 和 范围 内 范 省 有 已 刊 嘎 泳 炎 。 最 接近 的 已 刊 患 泳 梁 为 洪 圣 每 
泳 潍 ， 位 於 距 享 光 徐 走 牧 约 2.3 公里 外 。 

遗产 资源 

陆 上 考古 资源 : 光 德 将 登陆 於 北角 咀 具 考古 价值 的 地 点 附近 ， 访 地 点 履 蕾 了 南 丫 岛 的 
北端 。 光 移 计 划 登 陆 在 北角 咀 具 考古 价值 的 地 点 的 痢 近 位 置 ,而 北角 咀 登 陆 点 位 於 北 
角 咀 具 考 古 价 值 的 地 点 约 5 米 和 范围 外 。 

已 建成 遗产 资源 : 共有 四 个 已 评级 历史 建筑 物 位 於 距 享 钢 线 湾 登 陆 点 500 米 范 围 内 ， 
而 所 有 历史 建筑 物 均 与 薄 扶 林 蔷 牛奶 公司 有 关 。 最 接近 的 法 定 古 距 距 钢 线 湾 登 陆 点 
832 米 。 

已 知 的 海洋 考古 资源 : 避免 影响 任何 已 知 的 海洋 考古 资源 和 使 对 其 干 摄 降 至 最 小 。 


1.5.4 乱 体 而 言 ， 南 丫 岛 光 和 缆 系 统 走 和 线 考虑 了 上 述 工程 、 规 划 、 环 境 、 运 作 因 素 以 及 现 有 光 禾 和 管 
道 、 分 道 航 行 制 、 海 沙 卸 泥 区 、 已 刊 患 泳 洪 及 岩 床 露 头 。 且 与 水 敏感 受 体 ， 例 如 急 类 养殖 区 、 
海洋 保 妨 区 、 具 特殊 科学 价值 地 点 、 郊 野 公园 等 ， 保 持 合 通 的 距 亡 范 画 量 沽 少 横 跨 现 有 的 光 
绕 和 管道 。 
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项 目 和 细节 

项 目 将 分 为 以 下 类 个 阶段 : 

。 钢 线 湾 和 北角 咀 的 陆 上 光 绕 安装 工程 

。 ” 岸 端 光 敌 安 装 工程 

。 ” 鹿 岸 光 敌 安 装 工程 

光 和 绑 铺 设 工程 暂 定 从 钢 线 湾 的 陆 上 光绪 安装 工程 开始 ， 然 后 向 北角 咀 进 行 。 一 般 陆 地 光 编 铺 
设 工程 及 一 些 工程 活动 将 同时 进行 。 表 1-1 缉 结 了 每 个 光复 部 分 的 光绪 安 装 工程 。 在 任何 工 
程 开 始 之 前 ， 将 治 气 凡 的 光 绑 走 和 线 完成 海 床 测 深 ,以 检查 原 有 海 床 水 平 。 

雯 1-1 : 爷 扬 分 光 欧 安 类 工程 稳 夺 


从 钢 线 湾 登 陆 点 到 钢 线 从 钢 线 湾 登 陆 点 到 


从 网线 湾 登 陆 点 
淤 接线 盒 ( 15 米 ) ， 及 享 岸 212 米 ， 及 本 
光 敌 段 亡 岸 212 米 到 从 北角 咀 
从 北角 咀 登 陆 点 到 北角 从 北角 咀 登 陆 旧 人 
咀 接 穆 盒 ( 25 米 ) 到 训 岸 176 米 
光 黎 的 大 约 长 度 40 米 388 米 1B7 公开 
目标 埋藏 深度 埋藏 认 沙 中 绝 2 米 埋藏 让 海 泥 中 3 米 。 埋藏 让 海 泥 中 5 米 
将 被 用 於 安装 工程 小 型 术 表 或 人 手 拉 副 光 。 潜水 遇 使 用 溃 喷 功率 Se 
二 天 工 到 怠 
的 工具 绕 进 入 登陆 管道 较 小 的 手持 工具 0 
人 非 指定 工程 项 目 部 分 : 指定 工程 项 目 部 分 : 《环评 条例 》 附 表 2 
不 会 进行 挖掘。 (第 ! 部 ) c.12 项 。 


应 注意 的 是 ， 光 和 绚 安 装 完 成 后 将 没有 任何 活动 ， 例 如 维修 ， 除 非 光 旨 损 款 , 在 此 情况 下 将 需 
要 进行 紧急 光 绑 维修 工程 ， 过 将 在 下 文 第 1.6.20 至 1.6.25 段 中 讨论 。 


陆 上 光线 安装 工程 ( 从 登陆 点 到 接线 盒 ) 


钢 线 湾 和 北角 咀 登 陆 点 的 照片 於 图 1-7 中 显示 。 光 绕 两 端的 登陆 管道 /接线 盒 将 於 光复 安 装 
工程 开始 前 完成 建造 。 因 此 ， 除 在 沙 潍 上 进行 挖掘 ， 使 光 编 可 以 进入 已 有 的 登陆 管道 / 接 笋 
盒 外 ， 不 需要 为 本 项 目 进 行 新 的 建设 。 

一 般 而 言 ， 小 型 挖掘 机 将 用 於 沙 洪 中 的 挖掘 ， 使 位 於 高 水 位 的 已 建设 登陆 管道 人 口外 露 。 然 
后 以 小 型 绞盘 或 人 手 经 登陆 管道 将 光 纺 拉 进 接线 盒 。 当 完成 铺设 光 敌 后 ， 在 登陆 管道 人 口 的 
沟 槽 将 会 以 原来 的 物料 进行 回填 , 兹 恢复 到 原来 的 状态 。 
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岸 端 光线 安装 工程 ( 从 钢 线 湾 登 陆 点 到 部 岸 212 米 ， 及 从 北角 咀 登 陆 点 到 离 岸 176 
米 ) 


在 钢 织 湾 和 北角 咀 登 陆 点 海岸 线 旁 ， 有 一 些 岩 石 露头 以 及 在 北角 咀 登 陆 点 附近 有 一 些 电 力 光 
缆 和 输 水 管道 ， 因 此 在 安装 南 丫 岛 光 和 绑 系 统 时 需 格外 小 心 。 有 见 及 此 ， 人 於 海 泥 / 沙 ( 距 钢 线 
湾 登 陆 点 约 212 米 和 距 北角 咀 登 陆 点 176 米 ) 的 岸 端 光绪 安装 工程 将 由 潜水 员 以 手动 进行 。 


岸 端 光 和 绑 段 将 使 用 溃 喷 技术 於 海 床 形 成 约 0.5 米 寅 的 究 沟 槽 。 岸 端 光 和 绑 段 的 目标 埋藏 深度 约 
为 海 床下 3 米 ， 除 非 横越 障 研 物 ， 例 如 海 床 中 受到 隐伏 露头 结构 限制 的 区 域 。 


由 於 光 绑 铺 设 的 深度 较 浇 ， 芷 洽 图 1-2 所 示 气 导 光 复 走 线 可 能 容易 受到 抛锚 损 款 ， 因 此 潜水 
员 将 根据 需要 安装 额外 的 光 德 保 妨 装置 ， 例 如 图 1.8 所 示 的 贸 接 式 管道 。 光 敌 加 上 贸 接 式 管 
道 的 直径 大 约 为 74 毫米 至 130 毫米 。 光 和 绕 铺 设 后 ， 江 槽 会 在 很 短 的 时 间 内 自然 回填 ， 而 海 
床 将 会 回复 原来 的 轮廓。 


训 岸 光线 安装 工程 ( 从 钢 绕 湾 登 陆 点 事 岸 212 米 到 从 北角 咀 登 陆 点 事 岸 176 米 ) 


海上 工程 包括 走 线 清理 ， 使 用 光复 铺 设 荤 秀 和 光 黎 掩埋 器 进行 掩埋 以 及 在 横越 其 他 光 敌 的 位 
置 进行 浇 埋 和 提供 光缆 保 久 。 


走 线 清理 


在 利用 光 敌 铺设 蔓 舱 铺设 光 绕 前 ， 将 进行 走 线 清理 」 和 “铺设 前 操 海 ,」 的 工作 ， 即 洽 着 海 
床 拖 动 抓 锚 以 移 除 光 绕 走 线 上 的 大 形 物 体 。 典 型 的 爪 锚 如 图 1.9 所 示 。 此 类 工作 目的 是 移 除 
已 停 用 的 光 绕 以 及 可 能 对 光 黎 铺设 构成 威 疹 的 任何 碎片 或 障 研 物 。 任 何 从 海 床 回收 到 的 蓄 光 
和 绕 或 碎片 将 保留 在 走 线 清理 和“ 铺设 前 操 海 ; 的 秀 上 ， 以便 载 到 岸上 站 妥善 处 置 到 和 经 批 
准 的 倾倒 场 。 


每 当 遇 到 其 他 海 床 上 的 碎片 上 时， 应 画 可 能 地 清理 以 确保 铺设 光 纺 的 走廊 是 安全 的 。 在 使 用 探 

音 器 / 探 磁 器 进行 测量 时 所 找到 的 管道 或 使 用 中 的 海底 光 绕 系统 ， 和 无 论 在 任何 情况 下 ， 都 不 

可 以 在 其 50 米 范 围 内 使 用 拖 行 的 设备 ( 如 抓 锚 ) ( 如 图 1-8 所 示 ) 。 在 横 过 任何 其 他 光 绑 / 
管道 之 前 /后 50 米 处 的 拖 动 设备 收回 / 重 置 是 业界 标准 方法 ， 因 此 必 将 遵循 。 


使 用 光 德 铺设 曹 船 和 掩埋 器 进行 掩埋 工程 


从 钢 线 湾 登 陆 点 的 亏 岸 212 米 至 北角 咀 登 陆 点 的 享 岸 176 米 ， 南 丫 饲 光 缆 系 统 将 通过 光 绕 铺 
设 草 秀 后 面 的 了 溃 喷 掩埋 工具 , 或 了 雪 要 式 工具 上 」 ， 使 用 溃 喷 技术 埋 入 海 床 下 5 米 深 处 。 掩 
埋 工 具 如 图 1-9 所 示 。 


在 光 纺 铺设 草 秀 上 ， 光 和 绑 将 被 放 和 人 掩埋 工具 ， 然 后 将 光绪 放 入 海 床 中 的 目标 深度 。 在 香港 水 


域内 的 离 岸 光复 段 的 目标 掩埋 深度 大 约 为 海 床下 5 米 ， 除 横 跨 障 研 物 和 过 渡 区 外 ， 例 如 掩埋 
器 的 开始 位 置 之 间 、 在 贸 接 式 管道 的 未 端 以 及 在 斜坡 上 过 到 目标 掩埋 深度 。 
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光缆 掩埋 器 在 光 绕 周围 使 用 局 部 高 奈 溃 喷 器 合 海 床 流 化 范 形 成 达 所 需 深 度 的 窄 满 模 ) 同时 
马上 把 光 德 铺设 於 槽 内。 由 捧 埋 器 流 化 的 海 床 最 大 寅 度 为 0.5 米 ， 受 干 援 的 海 床 区 域 亦 限制 
在 该 宽度 内 。 


光 绕 铺设 萤 秀 上 的 潜水 员 将 在 光 绕 铺设 期 间 待 命 ， 以 确保 掩埋 器 能 正常 还 行 和 准确 定位 。 拖 
动 掩埋 器 的 光 敌 铺 设 荤 船 将 治 著 光 黎 走 和 线 以 每 小 时 1 公里 或 更 慢 的 速度 前 进 


铺设 光 绑 的 海 床 多 年 内 已 被 用 作 捕 刍 、 物 质 提 取 、 公 用 事业 及 铺设 其 他 光 绑 。 在 光 和 绑 走 线 附 
近 的 海 床 已 受到 显著 的 干 援 ， 根 据 地 球 物理 调查 数据 ， 治 光缆 走 线 的 海 床 题 示 出 有 拖网 的 痕 
中 和 办 多 倾注 物 。 


在 风险 区 域 提 供 光 缆 保 贡 


在 髓 头 距 地 表 5 米 以 内 的 隐伏 露头 区 域 ， 不 能 达到 5 米 目标 掩埋 深度 。 在 此 位 置 ， 需 要 一 个 
较 江 的 掩埋 深度 及 提供 额外 的 光 黎 保 玉 。 过 可 能 包括 放置 预 驳 互 连 的 钢筋 混凝土 热 层 和 /或 
使 用 贸 接 式 管道 或 【UraductJ ( 如 有 需要 ) 。 混 凝 土 垫 属 、 贸 接 式 管道 和 'Uraduct 的 典 
型 规格 如 图 1.8 所 示 。 


光 敌 铺设 曹 秀 会 画 可 能 将 南 丫 岛 光 敌 系 统 铺设 在 隐伏 露头 区 域 最 深 的 深度 。 在 光 德 埋设 完成 
后 ， 草 秀 将 返回 范 设置 长 绝 100 米 、 寓 约 2 米 的 混凝土 热 属於 灌 埋 的 光复 上 ， 位置 如 图 1.2 
所 示 。 预 计 混凝土 将 以 其 重量 沉降 至 海 床 以 下 1 至 2 米 的 深度 。 一 且 和 经 过 隐伏 露头 区 域 ， 将 
调整 掩埋 工具 以 重新 达到 目标 掩埋 深度 。 


光缆 铺设 后 检查 和 埋藏 


如 位 於 发 现 岩 石 露 头 或 珊瑚 群落 的 岸 端 段位 置 时 ， 不 能 使 用 溃 喷 埋设 工具 。 在 过 些 位 置 ， 光 
复 芷 非 埋藏 ， 而 是 草 时 捆 置 於 海 床 。 因 此 ， 铺 设 后 检查 和 埋设 将 由 潜水 员 使 用 溃 喷 技术 进行 。 
喷射 功率 等 於 或 小 於 光绪 在 安装 过 程 中 使 用 的 溃 喷 埋设 工具 / 雪 机 工具 。 因 此 ， 铺 设 后 检查 

和 光 入 埋藏 人 后， 海 床 可 望 在 短 时 间 内 恢复 工程 前 的 自然 水 平 及 情况 ， 与 光绪 安 装 工程 相似 。 

另外 ， 亦 将 进行 后 期 海 床 测 深 ， 以 确保 恢复 原本 的 海 床 水 平 。 


紧急 光 缠 维修 工程 


如 果 安 装 在 海底 下 的 光 编 被 抛锚 或 掉 落 的 物体 等 相关 活动 损 壤 ， 便 须要 进行 光 绕 维修 工作 ， 
包括 修理 工程 前 的 走 线 清理 、 曝 露出 损坏 的 光 编 部 分 、 重 新 连接 损坏 的 光 绕 及 重新 掩埋 已 修 
复 的 光 绑 部 分 

为 确定 损坏 位 置 ， 光 编 的 检查 将 以 遗 控 潜 水 器 或 潜水 员 进 行 ， 如 光 编 被 埋藏 便 会 使 用 追踪 设 
人 备 以 确定 位 置 。 确 定 损坏 位 置 后 ， 泪 控 潜水 器 、 抓 多 或 潜水 员 会 切割 光 绕 。 掩 埋 的 光复 将 通 
过 潜水 员 人 工 喷射 或 泡 控 潜水 器 使 用 喷射 技术 曝露 。 如 果 不 使 用 喷射 技术 ， 抓 钧 会 穿 透 海 床 
提起 光复。 变 光 和 绕 端 部 将 被 潜水 上 员 、 焰 控 潜 水 器 或 抓 钩 带 到 秀 上 。 同 时 光 黎 端 部 会 在 秀 中 进 
行 修复 ， 光 篇 的 另 一 端 将 堪 接 到 该 被 降低 到 海 床 上 的 绚 索 范 被 附 连 浮标 以 标记 其 位 置 。 


瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 1.7 
内 部 参考 编号 7076767 


为 香港 电讯 有 限 公司 网 作 2022 年 2 月 25 日 


基本 资料 


1.6.22 损坏 的 部 分 光 黎 将 被 切除 。 其 中 一 端 将 被 连接 到 人 备用 维修 光 黎 部 分 冰 进 行 光电 测试 ， 以 确保 
接头 和 光复 的 完整 性 。 然 后 ， 另 一 光 绕 端 部 将 被 拉 起 范 连 接 回 已 维修 的 光 黎 部 分 。 完 成 后 ， 
光 和 绕 将 通过 由 头 到 尾 的 光电 测试 来 确认 完整 性 。 


1.6.23 当 维 修 和 连接 完成 上 时， 已 维修 的 光缆 将 被 放 回 海 床 回 到 原来 的 走 系 上 。 光 复 保 访 例 如 用 於 岸 
端 安装 的 贸 接 式 管道 和 横 跨 位 置 的 混凝土 垫 属 或 其 他 措施 将 在 替换 前 加 到 光 和 绕 上 。 然 后 ， 潜 
水 员 或 泡 控 潜水 器 将 检查 修复 区 域 来 座 别 未 掩埋 光 和 绕 的 两 端 。 

1.6.24 如 果 必 需 进 行 光缆 掩埋 时 ， 将 利用 潜水 遇 、 泪 控 潜 水 器 或 掩埋 工具 把 已 维修 的 光 德 掩 埋 至 目 
标 深度 。 如 果 只 是 治 层 掩埋 或 可 放 在 海 床 表面 ， 将 会 使 用 光复 保护 ， 如 匀 接 式 管道 、 混 凝 土 
垫 层 或 其 他 措施 。 最 终 检查 和 掩埋 将 由 潜水 员 或 答 控 潜水 器 在 维修 工程 完成 前 进行 。 

1.6.25 曝露 损坏 的 部 分 光 绕 、 拉 起 及 重新 过 接 损坏 的 光缆 预计 只 会 对 海 床 造 成 有 限度 的 干 援 。 光 午 
修复 将 由 掩埋 工具 或 以 潜水 员 用 喷射 工具 和 泪 控 潜水 器 进行 ， 其 功率 比 光 敌 安装 过 程 中 使 用 
的 工具 较 低 。 因 此 ， 工作 定 检查 和 掩埋 和合， 海底 可 望 在 短 时 间 内 恢复 工程 前 的 自然 水 平 及 情 
沈 ， 与 光缆 安装 工程 相似 。 另 外 ， 将 进行 工程 前 后 的 海 床 测 深 ,以 确保 恢复 原来 的 海 床 水 平 。 


和 此 工程 项 目 简介 涵盖 的 指定 工程 项 目 


1.7.1 南 丫 岛 光 和 绕 系 统 将 登陆 在 南 丫 岛 北 海 演 保 避 区 的 500 米 和 范围 内 。 南 丫 筷 光复 系 统 所 涉及 的 
: 指定 工程 项 目 ,」 如 图 1-10 所 示 。 


1.7.2 因此 ， 根 据 以 下 《环境 影响 评估 休 例 》 ( 《环评 人 条例 》 ) 规定 ， 本 项 目 被 分 类 为 【指定 工程 
项 目 , : 


。 “《 环 评 休 例 》 附 表 2 ( 第 1 部 ) c.12 项 (a) 挖 泥 作 业 距 识 现 有 或 计划 中 ( vii ) 海 演 保 斑 
区 - 在 各 情况 下 为 南 丫 岛 北 海 演 保 访 区 ， 最 近 的 和 界 小 於 500 米 。 


1.7.3 作为 【指定 工程 项 目 ,」 ,， 南 丫 岛 光 德 系统 在 开始 光 德 铺设 工作 之 前 需要 环境 许可 屋 」。 本 
项 目 简介 作为 根据 《环评 条例》 第 5(1) (b ) 休 及 第 5( 11 ) 人 条 下 申请 准许 直接 申请 环境 
许可 促 之 用 。 

1.8 联 又 人 的 姓名 和 电话 号 硒 

1.8.1 项 目 倡 议 者 的 联 夫 方 式 : 


Mr Cliff KO 

径 理 

土地 收购 和 外 部 基础 设施 规划 、 现 场 服务 、 工 程 
香港 电讯 有 限 公司 


电 邓 : cliff.mk.koQ@pccw.com 
电话 : +852 2888 9349 


工程 项 目 简介 瑞峰 工程 顾问 有 限 公 司 1-8 
南 丫 岛 光 德 系 统 内 部 参考 编号 7076767 
为 香港 电讯 有 限 公司 揭 作 2022 年 2 月 25 日 


基本 资料 


1.8.3 瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 已 被 委 话 负 责 为 本 项 目 申 请 环境 许可 叙 。 所 有 查询 均 可 发 送 至 瑞峰 工 
程 顾问 有 限 公 司 : 
Ms Cindy CHUNG 
高 级 环境 顾问 
瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 


电邮 : cindy.chung@smec.com 
电话 : +852 3995 8100 


工程 项 目 简介 瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 1-9 
南 丫 岛 光 德 系 统 内 部 参考 编号 7076767 
为 香港 电讯 有 限 公司 揭 作 2022 年 2 月 25 日 


基本 资料 


属 1-1 : 帮 玉 斥 光 欧 去 综 入 要 乔 袁 人 村 


南 丫 岛 光 缠 系 统 控制 点 

东经 ( 米 ) 北 律 ( 米 ) 
1 831650.7610 812942.1770 
2 831632.0696 812946.2092 
3 831607.2618 812940.1523 
4 831555.4370 812894.9063 
5 831481.7562 812832.5825 
6 831408.0755 812770.2588 
7 831115.9025 812345.8629 
8 831108.3726 812334.9073 
9 830548.0056 811468.4800 
10 830532.0361 811452.2680 
11 830445.8220 811364.5974 
12 830414.9719 811333.5190 
13 830286.4536 811216.5252 


注 : “上 述 光 和 绕 座 标 是 基 放 海 洋 地 球 物理 铜 
查 ， 在 光 纹 安装 工程 改进 过 程 中 可 能 会 
略 有 杰 化 。 


13 


图 例 


@ 光 德 铺设 控制 点 
人 南 丫 岛 光 德 系统 走 和 线 


0 米 “250 米 ”500 米 1000 淫 


工程 项 目 简介 
南 丫 岛 光 缠 系 统 


为 香港 电讯 有 限 公 


司 作 作 


瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 
内 部 参考 编号 7076767 
2022 年 2 月 25 日 


1-10 


基本 资料 
1-2 : 帮 忌 扰 记 上 光 黎 系 稚 去 院 及 丰 安 关 方 渤 


图 例 

由 潜水 员 进 行 的 气 议 光绪 安装 

由 掩埋 工具 进行 的 气 广 光 绕 安装 

全 隐伏 露头 而 导致 因 岩 石 而 半 致 浇 埋 深度 


区 域 的 指示 性 位 置 ， 范 使 用 混凝土 垫 属 / 
贸 接 式 管道 


1.87 公里 


Se 
北 一 
CR 0 米 250 米 500 米 1000 米 
工程 项 目 简介 瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 1.11 
南 丫 篇 光缆 系统 内 部 参考 编号 7076767 
为 香港 电讯 有 限 公司 揭 作 2022 年 2 月 25 日 


基本 资料 


1-3 : 让 滞 光 险 系 稚 愉 达 太 成 咸 受 忆 


图 例 
一 南 丫 岛 光 复 系 统 走 线 
OO 已 刊 震 泳 滩 


全 。 具 生 点 关注 性 的 珊瑚 群落 
全 法定 古 距 

国 海水 进 水 口 

古国 郊野 公转 
具 特 殊 科 学 价值 地 点 
海滨 保 妨 区 

司 急 类 养殖 区 


商业 渔业 育苗 声 
顾 汪 北角 咀 具 考古 研究 价值 的 地 点 


三 柯 榕 杭 湾 具 考 古 研究 价值 的 地 点 


岂可 大 湾 ， 南 丫 岛 具 考古 研究 价值 的 地 点 
肋 语 洪 再 第 具 考古 研究 价值 的 地 点 


到 本 鹿 洲 具 考古 研究 价值 的 地 点 


工程 项 目 简介 


瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 1-12 
南 丫 岛 光 绑 系统 内 部 参考 编号 7076767 
为 香港 电讯 有 限 公司 揭 作 2022 年 2 月 25 日 


基本 资料 


局 1 - 老 避 让) 局 光 得 现 纹 及 丰 肘 近 护 公历 总 访 
NS 一 一 一 南 丫 岛 光 乱 系 统 走 牧 


+ 
时 
了 
了 
+ 
寺 
} 
卫 
] 
| 


记 


\LL 
二 七 卫 
过 


闸 0 米 250 米 500 米 


2 


瑞峰 工程 厦 间 有限 公司 
内 部 参考 编号 7076767 
2022 年 2 月 25 晶 


工程 项 目 简介 
南 丫 岛 光 纹 系 统 
为 香港 电讯 有 限 公 司 网 作 


基本 资料 


1-5 - 帮 修 黎 筋 属 合 广 几 上 光 艾 登 劝 万 展 


图 例 
一 首 寻 的 光 绕 登陆 位 置 
一 一 一 不 合 庆 的 光 和 绕 登 陆 位 置 


N 要 
2 
地 5 
才 
DEFP 
| SS 1 

/ 
户 Xi 

【下 ft 
2 同感 果 | 。 
加 长 1 

| 


南 丫 篇 光 缆 系 统 在 香港 岛 的 蔡 代 登陆 点 


NI 


工程 项 目 简介 瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 1.14 
南 丫 岛 光 缆 系 统 内 部 参考 编号 7076767 
为 香港 电讯 有 限 公司 揭 作 2022 年 2 月 25 日 


基本 资料 


1-6 : 扰 讨 轧 才 序 克 蔓 属 合 广 为 光 欧 登 丑 砂 展 


图 例 
= 一 一 一 首 导 的 光 绑 登陆 位 置 
一 一 一 不 合 送 的 光 德 登 陆 位 置 


上 


0 米 125 米 250 米 


工程 项 目 简介 
南 丫 岛 光 纹 系 统 
为 香港 电讯 有 限 公 司 网 作 


瑞峰 工程 厦 间 有限 公司 1-15 
内 部 参考 编号 7076767 
2022 年 2 月 25 晶 


1-7 : 帮 伍 游戏 沙 房 克 和 扒 登 丑 蔓 属 


图 例 
指示 性 南 丫 岛 光 绕 系 统 走 和 线 
北角 咀 登 陆 点 
工程 项 目 简介 瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 1.16 


南 丫 岛 光 乔 系 统 内 部 参考 编号 7076767 
为 香港 电讯 有 限 公司 揭 作 2022 年 2 月 25 日 


基本 资料 


1-8 : 也 肯 族 光 移 傣 羽化 施 


和 喜 餐 区 ( 赂 型 狂 艳 ) 


加 北三 豆 厚 ( 希 型 狂 租 ) 


Stainless Steel 


Material: Cast iron 
Bolt & Nut Stainless Steel 
Weight per set 14kgjset 


Approx. 2m 


， Connected by 
Anchor Chain 


Approx. 3m 


Reinforced Precast Concrete Mattress 


Seabed 


次 承 己 安 类 多余 咎 


工程 项 目 简介 
南 丫 岛 光 旨 系 统 
为 香港 电讯 有 限 公司 揭 作 


Cable at Area with Shallow 
Burial Depth 


UWraduct 你 娘 


瑞峰 工程 厦 间 有限 公司 5 
内 部 参考 编号 7076767 
2022 年 2 月 25 日 


基本 资料 


1-9 : 光 移 续 胜 过 议 光 移 艇 旭 工 具 元 分 
局 民 峻 疗 交 殴 要 赣 观 秘 好 ( 雪 兢 工具 ) 外 型 雪村 工具 大 型 光 生 幼 效 束 录 


膀 带 式 光 绚 5 光 绚 曹 秀 
人 ， 


司 尽 闯 疗 光 黎 园 亚 参 蓝 姻 ( 加 帮工 和 /) 
Eap 


光 编 曹 舱 


溃 喷 掩埋 工具 


工程 项 目 简介 
南 丫 岛 光 线 系 统 
为 香港 电讯 有 限 公 司 侈 作 


瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 1.18 
内 部 参考 编号 7076767 
2022 年 2 月 25 晶 


基本 资料 


1-10 : 扰 ) 语 交 除 系 秘 涉及 的 肯定 工 程 页 请 


Legend 
南 丫 岛 光 德 系 统 走 笋 
中 
j 夫 二- ”距离 光 香 走 和 线 500 米 稳 界 
AS 


所 为 避 5 


北 


A 


| 
0 米 250 米 500 米 1000 米 


工程 项 目 简介 
南 丫 岛 光 绑 系 统 
为 香港 电讯 有 限 公司 揭 作 


瑞峰 工程 厦 问 有 限 公司 1-19 
内 部 参考 编号 7076767 
2022 年 2 月 25 晶 


规划 大 网 及 计划 的 亏 行 


之 工 工 


2.2 


2.2.1 


2.3 


2.3.1 


工程 项 目 简介 
南 丫 岛 光 纺 系 统 


规划 大 网 及 计划 的 执行 


项 目 规划 和 声 行 
本 项 目 将 会 由 项 目 倡 凰 人 香港 电讯 公司 领导 、 规 划 和 管理 。 为 玫 助 项 目的 规划 和 实行 ， 香 
港 电 讯 公司 委 话 了 : 
。 顾问 : 
- 多 取 在 《前 演 及 海 床 ( 填 海 工程 ) 人 条例 》 下 的 刊 撼 和 联络 地 政 乱 署 和 区 广 会 


-， 在 单独 的 海上 交通 影响 评估 中 上 处理 海上 交通 问题 ， 提 交 给 有 关 部 门 /局 ， 包 括 但 不 
限 於 海事 处 ， 及 与 海事 处 联络 。 


e 承建 商 : 
- “进行 光 乱 铺设 工程 
项 目 计 划 


本 工程 项 目 暂 定 在 2022 年 第 三 季度 登 岸 范 安装 ， 而 系统 计划 於 2022 年 第 四 季度 初 投入 使 
用 ， 视 乎 必要 申请 的 许可 余 / 审 批 时 间 。 香 港 海域 内 的 预期 安装 进度 显示 於 表 2.1。 另 外 ， 
由 於 一 些 工 程 活 动 可 以 同时 进行 ， 整 体 光 禾 的 安装 工程 约 需 4 星期 : 


雯 2.1 : 齐 害 安 关 话 大 


用 於 光 旨 铺 设 和 掩埋 : 

e。 走 线 清理 和 /或 铺设 前 操 海 最 多 1 个 工作 日 

陆 上 光缆 安 装 : 

。 在 每 个 登陆 点 的 登陆 管道 和 登陆 点 之 问 的 陆 上 工程 最 多 5 个 工作 日 

海上 光 德 铺设 和 掩埋 : 

。 岸 端 安装 工程 ( 钢 线 湾 登 陆 点 至 享 岸 约 212 米 ) 最 多 7 个 工作 日 

。 亡 岸 安装 工程 最 多 3 个 工作 日 
。 岸 端 安装 工程 ( 北角 咀 登 陆 点 至 享 岸 约 176 米 ) 最 多 7 个 工作 日 
e 铺设 后 工程 ， 如 有 需要 最 多 2 个 星期 

和 与 其 他 项 目的 关联 


目前 范 无 其 他 工程 项 目 正在 或 计划 同时 在 南 丫 岛 光 和 绕 系 统 500 米 和 范围 内 的 海洋 环境 中 进行 。 
因此 ， 预 计 不 会 出 现 过 种 累积 影 


瑞峰 工程 顾问 有 限 公 司 2.1 
内 部 参考 编号 7076767 


为 香港 电讯 有 限 公司 网 作 2022 年 2 月 25 日 


周围 环境 的 主要 元 素 


3.2.2 


3.2.3 


3.2.4 


3.2.5 


3.3 


3.3.1 


3.3.2 


工程 项 目 简 介 
南 丫 岛 光 纺 系 统 


周围 环境 的 主要 元 素 


海上 航道 及 分 道 航 行 制 
南 丫 岛 光 敌 系 统 将 不 可 避免 地 和 经过 东 博 宕 海峡 和 分 道 航行 制 。 横 过 航道 的 角度 已 作出 调整 ， 
以 尽量 减少 对 主要 船 焦 航 道 及 其 附近 海上 交通 的 干 摄 。 

光 绕 、 管 道 、 排 水 口 和 海水 进 水 口 

现 有 若干 公共 设施 位 於 南 丫 岛 光 敌 系 统 走 线 附近 ， 包 括 电线 、 管 道 和 排水 及 海水 进 水 口 : 


电 顷 

由 香港 曙 粒 有 限 公 司 所 有 的 两 组 电 敌 位 於 本 光缆 走 线 附近 。 然 而 ， 南 丫 岛 光 维系 统 不 会 横 
跨 任 何 电 敌 ， 郊 与 它们 保持 50 米 距 高 。 因 此 ， 过 些 电 绑 不 会 受 本 项 目 工程 影 
管道 和 排水 口 


北角 咀 登 陆 点 附近 有 一 人 条 水 务 署 输 水 管道 ， 而 其 与 光 绑 走 线 的 最 短 距 亡 为 16 米 。 岸 端 光 
和 绕 段 将 由 潜水 员 格 外 小 心地 以 手动 安装 ， 因 此 输 水 管道 将 不 会 被 本 项 目 工程 影 


有 两 个 污水 排水 口 位 於 香港 岛 一 跟 ， 然 而 ， 最 接近 的 一 个 排水 口 位 於 光 和 绕 走 线 约 506 米 外 ， 
因此 它们 不 会 受 本 项 目 工程 影 
海水 进 水 口 


最 近 的 海水 进 水 口 为 薄 扶 林 区 溃 离 水 进 水 口 ， 距 享 气 议 光 编 走 线 的 最 近 点 为 138 米 。 岸 端 
光 和 绕 段 将 由 潜水 员 手 动 安装 ， 壮 画 量 减少 对 沉积 物 的 干 摄 ， 因 此 进 水 口 不 会 受 本 项 目 工程 


影 

指定 范围 

南 丫 篇 光 和 旨 走 线 附近 有 数 个 特别 规划 用 途 的 地 方 ， 包 括 海 演 保 扩 区 、 珊 瑚 群落 ,及 文化 遗 
址 : 


海 演 保 蔽 区 ( CPA ) 


南 丫 岛 光 绑 系 统 将 登陆 在 位 於 南 丫 龟 北 海 演 保 杂 区 内 的 北角 咀 ， 变 区 域 治 南 丫 饥 北 部 海岸 
和 线 延 伸 。 考 处 到 在 登陆 点 进行 的 光 黎 掩 埋 工 程 规模 小 且 需 时 很 短 ， 因 此 登陆 点 工程 对 海 演 
保 苯 区 的 影响 将 是 最 小 和 陷 时 性 的 。 


瑞峰 工程 顾问 有 限 公 司 3.1 
内 部 参考 编号 7076767 


为 香港 电讯 有 限 公司 揭 作 2022 年 2 月 25 日 


周围 环境 的 主要 元 素 


3.3.3 


3.3.4 


3.3.5 


3.3.6 


3.3.7 


3.3.8 


3.3.9 


3.4 


3.4.1 


工程 项 目 简 介 
南 丫 岛 光 绕 系 统 


珊瑚 群落 


於 2021 年 4 月 为 本 项 目 工程 进行 的 珊瑚 调查 确认 到 钢 线 湾 和 北角 咀 登 陆 点 附近 物种 数量 
较 低 的 珊瑚 ， 而 所 发 现 的 珊瑚 均 为 香港 水 域 普 通常 见 物种 。 此 外 ， 站 没 有 发 现 具 生态 重要 
性 的 珊瑚 群落 。 


治 著 和 半 近 光复 走 线 确 启 了 数 个 珊瑚 群落 , 普 於 附件 B 作 进 一 步 讨论 。 


文化 遗址 


在 光复 登陆 站 500 米 范 围 内 共有 一 个 有 具 考 古 研 究 价值 的 地 点 和 四 个 已 评级 历史 建筑 物 ,但 
普 没 有 由 古物 古 距 办 事 处 界定 的 法 定 或 暂 定 古 距 、 气 评级 历史 建筑 物 或 政府 文物 地 点 。 


四 个 位 於 钢 线 湾 登 陆 点 500 米 和 范围 内 的 已 评级 历史 建筑 物 均 是 与 薄 扶 林 蔷 牛奶 公司 有 关 的 
遗址 。 过 些 地 点 位 於 钢 线 湾 登 陆 站 至 少 360 米 外 。 


根据 古物 古 距 办 事 处 的 香港 具 考 古 研 究 价 值 的 地 点 清单 ， 北 角 咀 登陆 点 位 於 北角 咀 具 考古 
研究 价值 的 地 点 的 约 5 米 和 范围 外 。 它 能 追溯 至 新 石器 时 代 、 隋 唐 五 代 及 明 清 时 期 ， 冰 於 此 
位 置 记 杀 到 文化 遗存 。 


为 评估 南 丫 饥 光 绕 系 统 对 海洋 考古 资源 的 任何 影响 ,已 为 本 项 目 於 2021 年 3 月 进行 海洋 
地 球 物理 调查 ， 而 海洋 考古 调查 结果 显示 治 光绪 走 线 东 没有 海洋 考古 潜力 。 进 一 步 的 细节 
将 在 附件 D 提供 。 


其 他 不 太 受 影响 的 指定 范围 
基 共 分 隔 距 享 ， 以 下 指定 范围 区 不 太 受 本 项 目 影 


。 已 刊 囊 泳 当 : 没有 已 刊 嘎 泳 潍 位 於 两 个 登陆 站 的 500 米 和 范围 内 。 最 接近 光 编 走 和 线 的 已 
刊 宫 泳 潍 是 距离 北角 咀 登 陆 站 多 锥 2.3 公里 外 的 洪 悍 每 泳 洪 。 

。 急 类 养殖 区 : 最 接近 的 鱼 类 养殖 区 ， 基 菊 湾 鱼 类 养殖 区 ， 位 於 距 鹿 光 绑 走 线 超过 1.9 
公里 外 。 基 於 此 距离 ， 变 鱼 类 养殖 区 将 不 会 受 本 项 目 影 

。 郊野 公园 : 最 接近 的 郊野 公园 ， 薄 扶 林 郊 野 公园 ， 位 於 距 享 钢 线 湾 登 陆 站 超过 1 公里 
外 。 基 於 此 距离 ， 亦 郊野 公园 将 不 会 受 本 项 目 影响 。 

。 ”有 具 特殊 科学 价值 地 点 : 最 接近 的 有 具 特殊 科学 价值 地 点 ， 薄 扶 林 水 塘 集 水 区 ， 位 於 距 享 
钢 线 湾 登 陆 站 超过 1 公里 外 。 基 於 此 距离 ， 亦 具 特 殊 科 学 价值 地 点 将 不 会 受 本 项 目 影 
芯 。 


其 他 项 目的 票 积 影响 


第 2.3 节 确 认 了 在 南 丫 岛 光 绕 系 统 500 米 和 范围 内 的 海洋 环境 没有 其 他 现时 进行 中 或 计划 进 
行 的 项 目 工程 。 因 此 ， 预计 没有 累积 影响 。 


瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 3.2? 
内 部 参考 编号 7076767 


为 香港 电讯 有 限 公司 网 作 2022 年 2 月 25 日 


工程 项 目 简介 
南 丫 岛 光 绕 系 统 


节 作 详细 评估 。 
丢 4-1 


: 深 在 碾 娆 义 吏 的 欢 源 


潜在 影 

气体 排放 
扩大 

气味 
操作 时 的 噪音 


夜间 操作 


液体 废水 、 排 放 或 受 污染 径流 
秽 造 废物 和 副产品 

危险 或 有 害 物 品 或 刻 物 的 生 
产 、 储 存 、 使 用 、 上 处 理 或 处 置 
会 造成 污染 或 意外 的 事故 风险 


处 置 素 土 ， 包 括 可 能 受到 污染 
的 物料 
干 摄 海流 流动 或 海 床 沉积 物 


不 雅 观 的 视觉 外 观 
生态 影响 陆地 
潮 间 带 


为 香港 电 计 有限 公 司 侈 作 


对 环境 可 能 造成 的 影响 


潜在 环境 影响 摘要 
与 本 项 目 相关 的 潜在 环境 影响 已 各 千 在 表 4-1， 而 当中 较 可 能 出 现 的 环境 影响 将 於 下 列 章 


<JEx 


5 
正常 


区 
多 
六 
多 


瑞峰 工 


没有 显著 排放 

没有 显著 排放 

预期 不 会 产生 

光 德 安装 工程 将 限制 使 用 机 动 
设备 。 

不 需要 

预计 光缆 安装 工程 会 半 致 有 限 
的 海上 交通 ， 将 会 进行 海上 交 
通 影响 评估 ， 范 分 别 向 相关 部 
门 /局 提交 ,包括 但 不 限 於 海事 
上 处 


预期 不 会 产生 
预期 不 会 产生 


预期 不 会 产生 


预期 不 会 产生 
没有 受 污染 的 泥土 ， 预 计 不 会 
有 率 土 需要 上 处置 

光缆 铺设 将 会 干 摄 海底 沉积 物 
工程 主要 在 水 中 进行 且 光 缆 将 
掩埋 认 海 克 。 

没有 新 的 建设 及 只 会 在 陆地 上 
进行 小 型 浇 层 挖掘 工程 ， 因 此 
动 植 物 不 受 影响 

於 钢 线 湾 和 北角 咀 的 楼 息 地 可 
能 受 光线 影 响 ， 因 为 它 接近 登 


程 顾问 有 限 公司 


内 部 参考 编号 7076767 
2022 年 2 月 25 日 


4-1 


4.1.2 


4.1.3 


4.2 
4.2.1 


4.2.2 


4.3 
4.3.1 


4.3.2 


4.4 
4.4.1 


4.4.2 


工程 项 目 简 介 
南 丫 岛 光 绕 系 统 


潜在 影响 运行 备注 


陆 点 
海洋 V x w 在 光 乱 走 线 附近 的 珊瑚 可 能 会 
受到 影 
渔 业 V x w  ， 治 光 乱 走 线 可 能 会 受到 影 
文化 遗产 陆地 x x x ”预料 对 陆 上 文物 没有 影 
海洋 x x x ”预计 革 海 洋 考古 资源 没有 影 


注 : 。“v -潜在 造成 不 利 影响 。 
x -= 预计 不 会 造成 不 良 影响 。 


预期 光 德 的 正常 操作 期 间 没 有 环境 影响 ， 然 而 ,将 来 可 能 因 意 外 损坏 而 需要 在 某 一 位 置 进 
行 稚 修 工作 。 光 乱 维 修 工程 将 会 使 用 搞 埋 工具 或 潜水 员 以 喷射 工具 进行 ， 而 其 功率 与 光 德 
安装 时 使 用 的 工具 相同 或 更 小 。 因 此 ， 在 维修 工程 完成 后 的 短期 内 ， 海 床 可 以 自然 恢复 到 
工程 前 的 水 平和 休 件 ， 类 似 认 光 重 安 装 完成 后 的 情况 。 此 外 ， 将 进行 工程 前 和 工程 后 的 海 
床 测 深 , 以 协助 海上 工程 和 原 有 海 床 水 平 的 回复 。 

未 来 光 黎 维修 工程 将 治 著 同样 的 气 广 走 线 进行 ， 预 计 维 修 工 程 将 比 原本 光 黎 安装 的 需 时 更 
短 ， 因 为 只 在 特定 的 损坏 位 置 进行 。 有 见 及 此 ， 预 计 光 德 维修 工程 引起 的 影响 将 比 光 黎 安 
装 工程 更 小 ， 以 下 对 施工 阶段 光 移 安 装 的 评估 也 送 用 於 运 作 期 间 可 能 需要 的 任何 维修 工作 
的 最 坏 情 况 ， o 

水 质 评 估 

水 质 影 响 评 估 载 於 附件 A。 

德 括 而 言 ， 透 过 揉 用 建议 的 组 解 措 施 ， 预 计 光 旨 铺 设 工程 和 将 来 紧急 光缆 维修 工作 不 会 对 
水 质 造 成 不 良 影响 。 

海洋 生态 评估 

附件 B 中 提供 了 海洋 生态 评估 。 

随和 组 解 措施 的 实行 ， 包 括 避 免 光 缆 走 和 线 横 跨 珊 瑚 群落 、 安 装 前 珊瑚 届 查 、 安 装 期 间 的 预防 
措施 及 安装 后 珊瑚 调查 ， 预 计 不 会 对 生态 造成 重大 影响 。 

省 业 评 估 

省 业 评 估 载 於 附件 C。 

德 体 而 言 ， 本 项 目 预计 不 会 对 省 业 造 成 不 可 接受 的 影响 。 


瑞峰 工程 顾问 有 限 公 司 4.2 
内 部 参考 编号 7076767 


为 香港 电讯 有 限 公司 驳 作 2022 年 2 月 25 日 


4.5 文化 遗产 评估 
4.5.1 文化 遗产 评估 载 於 附件 D ， 当 中 包括 由 合资 格 的 海洋 考古 学 家 进行 的 海洋 考古 铀 查 
(MAI ) 。 


4.5.2 海洋 考古 调查 合 据 显示 没有 海洋 考古 资源 或 潜力 ， 因 此 预计 光 和 绕 铺 设 和 紧急 光 黎 维修 过 程 
不 会 对 海洋 考古 产生 影响 。 因 此 ， 和 无 需 揉 取 疆 解 措施 或 揉 取 进一步 行动 。 


4.6 噪音 评估 
4.6.1 噪声 评估 载 於 附件 E。 
4.6.2 预期 在 噪音 敏感 受 体 没有 超标 情况 ， 因 此 可 以 得 出 结论 项 目 不 会 造成 不 可 接受 的 噪音 影响 。 


4.6.3 於 运 作 阶 段 ， 可 能 会 有 限 地 使 用 机 动 设备 进行 维修 或 维 屠 工作 。 由 於 规模 有 限 ， 预 计 在 运 
作 期 间 不 会 对 运作 阶段 产生 不 利 的 噪音 影 


4.7 其 他 
4.7.1 海底 光 乱 的 安装 预期 不 会 出 现 以 下 的 影响 ， 所 以 兹 不 在 本 工程 项 目 简介 内 进行 评估 : 


。 ”气体 排放 : 铺设 机 械 的 气体 排放 范 不 显著 ， 因 此 不 会 对 本 地 空气 质 素 造成 不 良 影 
使 用 任何 非 道路 移动 机 械 ( NRMMs ) 时 将 遵循 《税务 污 奖 管 盘 ( 水 府 艳 瑚 动 楷 退 
( 大 区 ) 夫 锣 》 ,以 柬 量 溅 低 排放 。 

。 粉 应 : 一 个 小 型 挖掘 机 将 用 於 在 沙 潍 中 的 挖掘 ， 使 在 高 水 位 线 的 现 有 登陆 管道 的 人 口 
外 露 。 然 后 ， 以 小 型 绞盘 或 以 人 手 拉动 光 绕 从 向 海 方向 经 登陆 管道 进入 接线 盒 。 当 完 
成 铺设 光 德 ， 在 登陆 管道 入口 的 潇 槽 将 会 以 原来 的 物料 进行 回填 , 范 恢 复 到 原来 的 状 
态 。 因 此 ， 灰 订 的 产生 可 以 忽略 不 计 。 然 而 ， 在 《和 本 盈 污 奖 竺 冬 ( 歼 身 以 轿 ) 絮 角 》 
规定 中 相关 的 控制 措施 将 於 安装 过 程 中 实施 ， 画 量 减 少 厌 雇 排放 。 

。 气味 : 项 目 预计 不 会 导致 气味 影响 。 海 床 的 沉积 物 冰 不 会 带 到 陆 上 。 

。 夜间 作业 : 范 没 有 预期 在 陆 上 、 岸 端 或 享 岸 光 绑 安 装 工程 会 在 受 限 时 间 内 进行 。 但 是 ， 
若 果 需 要 晚间 工作 ， 将 会 根据 《 任 各 等 先 克 务 》 申 请 一 个 建筑 噪音 许可 作 , 。 

。 ” 庆 生 交通 : 预期 在 岸 端 和 亡 岸 光 敌 安 装 工程 只 会 产生 较 小 或 短 疡 的 海上 交通 ， 但 不 会 
产生 明显 的 气体 排放 。 将 在 海上 交通 影响 评估 中 调查 对 海上 交通 的 影响 ， 芷 分 别提 交 
给 有 关 部 门 /局 ， 包 括 但 不 限 於 海事 处 。 


。 ”流体 废水 、 排 放 物 或 受 污染 的 径流 : 没有 污水 、 排 放 物 或 受 污染 的 径流 进入 海洋 环 
培 


刘 


。 ”产生 废物 或 副产品 : 预计 光 旨 铺设 不 会 产生 文物 。 ' 走 线 清理 和 “铺设 前 操 海 , 工 
作 期 间 回 收 所 得 的 任何 蓄 光 德 或 碎片 将 保留 在 走 和 线 清 理 」 和 “铺设 前 操 海 , 的 秀 上 ， 
以 便 在 岸上 受 善 处 理 。 
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对 环境 可 能 造成 的 影 


。 ”生产 储存 、 使 用 、 上 处 理 、 运 输 或 处 置 危险 品 、 有 害 物 质 或 废物 : 预计 本 项 目 在 施工 隐 
段 不 会 使 用 或 产生 危险 品 和 有 害 物 质 。 本 项 目 不 会 产生 除 上 述 提 及 外 的 废物 。 

。 ”导致 污染 或 危害 的 意外 : 海底 光缆 铺设 的 工序 在 香港 已 被 确定 的 ， 而 发 生意 外 的 机 
会 非常 低 。 铂 於 本 项 目 不 会 使 用 或 产生 任何 危险 品 或 有 害 物 质 ， 因 此 导致 污染 或 危害 
的 任何 事故 风险 属 微不足道 。 

。 ” 刻 蓓 物料 ， 包 括 可 能 受 污染 物料 的 处 置 : 工程 项 目 不 会 产生 素 土 或 挖掘 物料 ， 因 此 
无 需 处 置 。 光 复 走 线 附 近 没 有 受 污 染 的 泥 坑 ， 因 此 芋 不 预期 会 遇 到 任何 受 污 染 的 物质 。 

。 ” 视 览 景观 : 光复 将 会 被 隐藏 在 海 床下 ， 所 以 不 会 造成 视 攻 阻 三 或 对 公办 造 成 不 便 。 在 
登陆 点 ， 安 装 工程 将 使 用 现 有 的 地 下 登陆 管道 /接线 盒 ， 因 此 预计 不 需 砍 榭 。 在 掩埋 
工作 完成 后 ， 工 程 区 域 将 随即 疏 复 到 原来 的 状态 ， 预 计 工程 不 会 对 现 有 的 景观 资源 或 
特征 造成 任何 长 踪 不 利 影响 。 因 此 ， 预 料 在 施工 或 运行 中 没有 不 和 良 景 观 ， 榭 木 或 视觉 
影 竹 


下 /站 o 

。 ” 陆 上 生态 影响 : 在 海 床下 的 光复 安装 工程 不 会 对 陆地 生态 构成 影响 。 在 钢 线 湾 和 北角 
咀 高 水 位 线 水 域 的 光 敌 登陆 点 由 沙 、 久 卵石 和 现 有 的 混凝土 组 成 ， 因 此 没有 提供 有 价 
值 的 棱 息 地 。 
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5.1.1 


5.1.2 


5.1.3 


5.1.4 


5.1.95 


工程 项 目 简 介 
南 丫 岛 光 绕 系 统 


环境 保 玉 措施 及 任何 其 他 影响 


将 环境 影响 减 至 最 少 的 措施 


水 质 


本 环境 评估 显示 在 本 项 目的 光缆 铺设 过 程 中 ， 可 能 会 在 海 床 引致 局 部 但 短暂 的 县 浮 固体 浪 
度 上 升 。 增 加 的 县 浮 固 体 一 般 将 被 限 於 光绪 潇 180 米内 站 将 在 光绪 安 装 后 大 约 三 分 半 甸 内 
沉降 回 海 床 。 过 往 的 研究 和 类 似 项 目的 监察 ( 第 6 节 中 列 出 ) 也 有 类 似 的 结果 ， 即 光 黎 安 
装 工程 不 会 引致 不 符合 的 情况 。 


在 光复 走 线 附近 和 缉 共 标记 了 13 个 水 敏感 受 体 ， 包 括 两 个 海水 进 水 口 、 两 个 已 刊 嘎 泳 淤 、 
两 个 鱼 类 养殖 区 、 一 个 具 特 殊 科 学 价值 地 点 、 一 个 郊野 公园 、 一 个 海 演 保 杂 区 ， 以 及 具 生 
态 关 注 性 的 珊瑚 群落 。 除 薄 扶 林 区 溃 亢 水 进 水 口 、 南 丫 岛 北海 演 保 妨 区 及 钢 线 湾 和 北角 咀 
登陆 点 附近 的 珊瑚 群落 外 ,没有 其 他 水 敏感 受 体 位 於 光 缆 满 槽 180 米 最 大 沉积 物 沉 降 距 享 
内 ， 因 此 不 会 受到 本 项 目的 直接 影响 。 此 外 ， 其 他 水 敏感 受 体 均 位 於 光 编 灌 槽 的 超过 180 
米 和 范围 外 ， 因 此 不 会 受到 本 项 目的 直接 影 


薄 扶 林 区 海水 进 水 口 位 於 距离 南 丫 饥 光 德 系统 138 米 外 。 由 於 它 卷 近 钢 线 湾 登 陆 点 ， 岸 端 

光缆 段 将 由 潜水 员 手 动 安装 ， 而 安装 工程 将 使 用 功率 较 低 的 喷射 设备 和 手动 工具 在 数 小 时 

内 完成 ， 因 此 沉积 物 释 放 被 视 需 较 少 。 此 外 ， 进 水 口 范 非 位 於 由 光 敌 铺设 曹 船 引致 的 180 

米 最 大 任何 羽 流 预测 范围 内 。 因 此 ， 预 计 所 有 沉积 物 将 在 抵 巡 海水 进 水 口 前 完成 沉降 ,站 

不 会 产生 任何 不 利 影响 。 

光缆 将 登陆 於 南 丫 岛 北 海滨 保护 区 ， 其 天 然 海岸 禾 由 岩 岸 、 海 角 、 岩 穴 、 内 湾 、 海 潍 和 其 

他 具有 高 景观 价值 的 海岸 特征 组成。 岸 端 光 篇 安 装 工 程 不 会 产生 任何 不 利 的 水 质 影 响 ， 其 

亦 可 能 引致 海滨 保 访 区 天 然 景观 价值 的 不 利 影响 。 

工程 进行 时 应 画 可 能 探 取 以 下 的 水 质 疆 解 措施 : 

。 ”物料 会 使 用 帆布 或 同类 物料 覆 蕾 。 以 画 量 减 少雨 季 时 的 径流 。 

。 ”在 光 德 著 陆 期 间 应 加 倍 小 心 ， 以 避免 材料 溢出 到 卷 近 的 海水 中 ， 范 确保 任何 腐 坛 材料 
不 会 排放 到 卷 近 的 水 域 。 

。 工作 场所 的 机 械 应 在 使 用 前 进行 检查 ， 确 保 陆 地 区 域 以 及 靠近 岸 稳 的 水 域 不 会 被 机 油 
/燃料 波 漏 所 污染 。 机 器 保养 和 维修 应 在 场 外 进行 以 防止 过 程 中 化 学 品 涉 漏 。 倘 若 不 
可 避免 现场 进行 维修 和 修理 ， 应 在 任何 燃料 连接 点 ， 例 如 ， 输 送 管 和 所 述 燃料 箱 之 间 
设置 诸如 滴 盘 的 措施 。 溅 出 的 燃料 将 被 收集 和 在 场 外 揉 取 适当 的 措施 / 处 置 。 

。 所 有 建筑 废料 和 排出 物 ， 都 会 按照 《废物 处置 条例》 和 《专业 人 士 环保 事务 蓝 询 委员 
会 守则 -建筑 工地 的 排水 渠 》 ( 《专业 守则 PN1/94》 ) 处 理 及 秦 时 。 

。 ， 揉 用 最 佳 管理 方法 来 避免 和 尽量 减 少 来 自 工地 、 海 上 机 器 和 舱 焦 的 受 污染 径流 。 
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环境 保护 措施 及 任何 其 他 影 


5.1.6 


5.1.7 


5.1.8 


3.1.9 


5.1.10 


5.1.11 


5.1.12 


5.2 


5.2.1 


5.2.2 


552.3 


工程 项 目 简 介 
南 丫 岛 光 绕 系 统 


珊瑚 群落 


由 於 在 钢 引 湾 和 北角 咀 的 岸 端 光 和 绑 段 附近 发 现 到 珊瑚 群落 ,作坊 预 防 措施 ， 建 议 进 行 建议 
进行 工程 前 的 珊瑚 届 查 和 工程 后 珊瑚 调查 。 


工程 前 珊瑚 调查 将 确认 钢 线 湾 和 北角 咀 附 近海 岸 区 域 任何 珊瑚 的 位 置 ， 即 气 广 光 德 走 线 附 
近 的 位 置 ， 另 外 ， 亦 将 确认 一 条 画 可 能 避免 对 珊瑚 群落 产生 让 接 影响 的 光 敌 走 牧 。 


工程 后 珊瑚 调查 应 在 光 绕 安装 工程 结束 后 的 四 星期 内 进行 。 其 目的 是 需 了 首 实 在 工程 前 珊 
瑚 调查 所 确认 的 珊瑚 没有 直接 受到 光绪 安装 工程 影响 。 


在 钢 线 湾 和 北角 咀 的 岸 段 光复 段 将 由 潜水 员 手 动 安装 。 潜 水 员 将 使 用 功率 较 小 的 喷射 工具 ， 
使 沉积 物 释放 沽 至 最 少 。 由 於 由 潜水 员 进 行 的 光 绕 安装 工程 时 间 短 且 预 期 县 浮 固体 升 高 的 
幅度 较 低 ,被 干 摄 的 沉积 物 预 计 很 快 会 沉降 回 海 床 上 。 岸 端 光 敌 安装 工程 将 於 退 潮 时 进行 ， 
以 尽量 减少 晴 浮 沉积 物 对 珊瑚 的 间接 影响 。 预 计 岸 端 光 矫 安装 工程 不 会 造成 显著 的 不 利水 
质 影 响 。 受 干 援 沉 积 物 对 珊瑚 群落 造成 的 间接 影响 亦 不 大 。 


其 他 


於 项 目 安装 阶段 ， 会 在 通用 情况 下 按 《 空 气 污 染 管制 ( 建造 工程 座 埃 ) 规 例 》 执 行 ， 画 量 
减 少 粉 应 排放 量 。 为 了 确保 非 道 路 移动 机 械 排放 达 最 小 化 ，《 一 夯 污 效 等 先 ( 未 将 辟 瑚 动 
奏 硼 ) 毗 舟 也 会 按 实际 情况 执行 。 


除 上 述 以 外 ， 本 次 环评 未 发 现 光复 安装 过 程 中 出 现 其 他 需要 在 设计 中 加 入 环保 措施 ， 或 需 
要 揉 取 和 组 解 措施 的 环境 影响 。 


南 丫 岛 光 维系 统 正常 运行 时 将 不 会 产生 环境 影响 。 


潜在 环境 影响 的 严重 程度 、 分 人 及 持 乱 时 间 


本 工程 项 目 简介 已 评估 了 潜在 的 环境 影响 。 光 和 绕 安 装 工程 需 时 约 四 星期 ， 包 括 准备 工作 和 
应 急 所 需 的 时 间 。 已 确定 会 出 现 轻 微 的 水 质 影 响 ， 内 然 过 些 影响 为 最 小 化 、 暂 时 性 ， 及 局 
部 的 影响 。 预 期 没有 残余 的 环境 影响 。 


在 钢 禾 湾 和 北角 咀 登 陆 站 附近 光 米 走 线 的 兰 近 位 置 确认 到 珊瑚 群落 。 将 对 光缆 走 线 作出 调 
整 ， 以 辟 可 能 避免 对 珊瑚 造成 直接 影响 。 


在 钢 线 湾 和 北角 咀 的 岸 端 光 旨 段 将 由 潜水 遇 以 人 手 安 装 。 考 虑 到 潜水 遇 安 装 工程 将 於 数 小 
时 内 进行 ， 亦 会 使 用 功率 较 小 的 喷射 手动 工具 ， 沉 积 物 释 放 能 被 视 需 最 小 化 。 在 施工 完成 
人 后， 预计 海 床 能 很 快 地 自然 重 塑 至 工程 前 的 水 平和 状态 。 已 确 记 珊瑚 群落 附近 的 岸 端 光 和 旨 
安装 工程 亦 将 会 昼 可 能 在 退潮 时 进行 艺 保持 最 适 距 离 ， 以 将 县 浮沉 积 物 对 珊瑚 的 间接 性 不 
利 影 响 减 至 最 小 。 因 此 ， 由 潜水 员 进 行 的 光 绑 安装 工程 预计 不 会 因 水 质 而 对 珊瑚 群落 造成 
不 利 影 响 。 
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环境 保 芒 措施 及 任何 其 他 影 


5.2.4 


.2.5 


5.2.6 


5.3 


5.3.1 


5.4 


5.4.1 


5.4.2 


5.4.3 
5.4.4 


5.4.5 


工程 项 目 简 介 
南 丫 岛 光 绕 系 统 


在 光绪 安装 完成 后 ， 正 常 运 行 期 间 不 会 出 现 环境 影响 。 在 光 德 受 损 壤 的 情况 下 ， 需 在 特定 
位 置 进行 维修 工作 。 光 和 维修 复工 程 可 能 使 用 掩埋 工具 或 由 潜水 员 使 用 喷射 工具 和 短 控 潜水 
器 进行 ， 其 功率 与 光 纺 安装 过 程 中 使 用 的 工具 相同 或 甚 更 小 ,所 以 海 床 可 望 自然 忆 复 到 和 维 
修 工程 前 的 水 平和 状态 ， 类 似 於 光缆 安装 完成 后 不 久 的 情况 。 修 复 后 的 光 绑 将 辟 可 能 洽 原 
有 光 编 走 线 铺设 。 今 后 的 任何 光 敌 修复 工作 的 影响 预计 会 比 光 绕 安装 更 小 ， 因 此 预计 本 项 
目的 运作 ( 包括 任何 光缆 修复 ) 不 会 造成 不 利 的 环境 影响 。 

如 在 光绪 系统 运行 期 间 需 要 进行 维修 ， 将 实施 为 施工 阶段 建 凡 的 适当 组 解 措施 。 

在 进行 光 黎 安 装 工程 和 光 德 到 行 期 间 ,已 确定 不 会 产生 和 继 发 或 诱发 影响 。 考 虑 到 在 南 丫 岛 
光绪 系统 的 500 米内 将 不 会 有 其 他 项 目 同时 在 本 项 目 范 围 附 近 进 行 ， 因 此 预计 累积 的 影 
不 会 构成 冉 题 。 


其 他 含 姜 

为 南 丫 岛 光 敌 系 统 多 取 环境 许可 长 是 必要 程序 。 另 外 ， 亦 需 透 过 其 他 政府 部 门 ， 包 括 海事 
处 及 地 政 德 署 等 获得 有 关 法 倒 / 法 规 批准 ， 将 适时 联 权 过 些 部 门 进行 必要 的 审批 。 原 则 上 本 
项 目 已 获 通 记事 务 管理 局 办 公 室 ( 通 遍 办 ) 提出 不 反对 。 

环境 监察 与 审核 


将 为 钢 线 湾 和 北角 咀 登 陆 点 附近 的 珊瑚 群落 进行 一 次 工程 前 珊瑚 调查 ， 以 确认 治 两 个 登陆 
点 附近 的 光 编 走 线 上 的 珊瑚 位 置 ， 及 确定 光 绑 走 线 尽 可 能 避免 对 珊瑚 的 直接 影响 。 


此 外 ， 亦 会 进行 一 次 工程 后 珊瑚 调查 ， 以 记录 在 工程 前 珊瑚 调查 中 确认 的 珊瑚 有 否 受 光 黎 
安装 的 让 接 影响 ,如 有 ， 则 记录 相同 物种 在 该 区 域 重 殖 的 程度 。 


将 进行 恒 常 的 审核 ， 以 检查 施工 期 间 实 行 的 环境 保 访 和 和 组 解 措施 。 
如 在 光绪 系统 运行 期 间 需 要 进行 维修 ， 将 实施 为 施工 阶段 建 诉 的 适当 组 解 措施 。 
环境 监察 及 审核 要 求 ， 包 括 建 议 的 人 员 ， 详情 可 参阅 附件 F。 
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6.1.2 


工程 项 目 简介 
南 丫 岛 光 绕 系 统 


使 用 先前 通过 的 环评 报告 

根据 《环评 条 例 》 颂 布 ， 光 和 绕 铺 设 工程 属 指定 项 目 ， 必 须 通过 应 接 申 请 获得 环境 许可 伍 。 
因此 ， 项目 倡 凡 人 亦 计划 就 本 项 目 根据 《环境 影响 评估 人 条例 》 第 5( 1) (b ) 人 条 及 第 5 

( 11 ) 条 申请 准许 直接 申请 环境 许可 全 。 

先前 的 光 绕 铺设 项 目 都 透 过 详细 的 项 目 简介 直接 申 请 环境 许可 必 ， 普 没有 提交 环境 影响 评 
估 报 告 。 但 是 ， 在 编制 本 项 目 简介 时 参考 了 以 下 ( 最 近期 的 ) 项 目 工程 简介 : 


。 ”亚洲 直达 国际 海底 光 笋 系统 - 香港 段 ( ADC-HK ) - 春 坎 角 ( 中 国电 信 国 际 有 限 公 
司 ) : 此 工程 项 目 简介 在 2021 年 6 月 ?21 日 提交 ( PP-626/2021 ) 。 光 缆 在 香港 水 域 
的 长 度 约 为 34.6 公里 。 亦 简介 息 结 出 项 目 兹 不 会 对 环境 造成 长 期 或 累积 的 不 良 效应 / 
影响 。 环 境 许 可 余 ( EP-595/2021 ) 在 2021 年 8 月 23 日 授予 。 

。 海南 - 香港 光 筱 系统 ( 中 国 移动 国际 有 限 公司 ) : 此 工程 项 目 简介 在 2020 年 3 月 18 
日 提交 ( PP-599/2020 ) 。 光 纹 在 香港 水 域 的 长 度 约 为 38 公里 。 恋 简介 乱 结 出 项 目下 
不 会 对 环境 造成 长 期 或 累积 的 不 良 效应 /影响 。 环 境 许可 全 ( EP-575/2020 ) 在 2020 
年 5 月 21 日 授予 。 

。 潜 区 互联 海底 光 德 系统 - 香港 段 ( BtoBE-HK ) - 春 坎 角 ( 中 国 移动 国际 有 限 公 司 ) : 
此 工程 项 目 简介 在 2020 年 3 月 2 日 提交 ( PP-598/2020 ) 。 2 
为 36.6 公里 。 恋 简介 各 结 出 项 目 兹 不 会 对 环境 造成 长 期 或 累积 的 不 良 效应 /影响 。 环 
境 许 可 促 ( EP-573/2020 ) 在 2020 年 5 月 5 日 授予 。 

。 东南亚 -日 本 二 号 光 乱 系统 - 香港 段 (SJC2-HK) - 春 坎 角 ( 中 国 移动 国 队 有 限 公司 ) : 
此 工程 项 目 简介 在 2019 年 12 月 19 日 提交 ( PP-595/2020 ) 。 光 德 在 香港 水 域 的 长 度 
约 为 37.9 公里 。 变 简介 各 结 出 项 目 范 不 会 对 环境 造成 长 期 或 累积 的 不 良 效应 /影响 。 
环境 许可 性 ( Ep-572/2020 ) 在 2020 年 3 月 4 日 授予 。 

。 TKO connect 光线 系 统 ( 香港 宽频 网 络 有 限 公司 ) : 此 工程 项 目 简介 在 2019 年 6 月 
提交 ( PP-584/2019 ) 。 光 德 在 香港 水 域 的 长 度 约 为 2.83 公里 。 恋 简介 息 结 出 项 目 郊 
不 会 对 环境 造成 长 期 或 累积 的 不 良 效应 /影响 。 环 境 许可 余 ( EP-570/2019 ) 在 2019 
年 7 月 22 日 授予 。 

e。 香港 - 关岛 海底 光 夭 工程 ( HK-G ) ( NTT Com Asia Limited ) : 此 工程 项 目 简介 在 
2019 年 3 月 提交 ( PP-579/2019 ) 。 光 德 在 香港 水 域 的 长 度 约 为 33.6 公里 。 圳 简介 悉 
结 出 项 目 范 不 会 对 环境 造成 长 期 或 累积 的 不 良 效应 /影响 。 环 境 许 可 全 ( EP-568/2019 
) 在 2019 年 6 月 18 日 授予 。 

。 “香港 美国 光线 ( HKA ) - 春 坎 角 ( 中 国志 信和 国际 有 限 公 司 ) : 此 工程 项 目 简介 在 
2018 年 11 月 26 日 提交 ( PP-571/2018 ) 。 光 德 在 香港 水 域 的 长 度 约 为 34 公里 。 访 
简介 和 继 结 出 项 目 范 不 会 对 环境 造成 长 期 或 累积 的 不 良 效应 /影响 。 环 境 许 可 俩 ( EP 
567/2019 ) 在 2019 年 2 月 20 日 授予 。 
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。 Ultra Express Link ( UEL ) - 将 军 澳 / 柴 湾 ( 香港 电讯 有 限 公 司 ) : 此 工程 项 目 简 介 在 
2017 年 6 月 29 日 提交 ( PP-553/2017 ) 。 光 约 在 香港 水 域 的 长 度 约 为 2.7 公里 。 该 简 
介 继 结 出 项 目 兹 不 会 对 环境 造成 长 期 或 累积 的 不 良 效 应 /影响 。 环 境 许 可 促 ( EP- 
543/2017 ) 在 2017 年 9 月 14 日 授予 。 

。 ”太平洋 光 续 网 络 ( PLCN ) ， 深 水 湾 ( 电讯 盈科 环球 业务 ( 香港 ) 有 限 公 司 ) : 此 工 
程 项 目 简介 在 2017 年 4 月 27 日 提交 ( PP-550/2017 ) 。 光 和 缆 在 香港 水 域 的 长 度 约 为 
40 公里 。 亦 简介 强 竺 出 项 目 兹 不 会 对 环境 造成 长 期 或 累积 的 不 良 效应 /影响 。 环 境 许 
可 囊 ( EP-539/2017 ) 在 2017 年 7 月 10 日 授予 。 

。 亚 非 欧 1 号 海德 系统 ( AAE-1 ) - 鹤 咀 ( 电讯 青 科 环 球 业 务 ( 香港 ) 有 限 公 司 ) : 此 工 
程 项 目 简介 在 2016 年 2 月 1 日 提交 (PP-533/2016 ) 。 光 德 在 香港 水 域 的 长 度 约 为 
27.65 公里 。 恋 简介 息 结 出 项 目 兹 不 会 对 环境 造成 长 期 或 累积 的 不 良 效 应 /影响 。 环 
境 许 可 促 ( EP-508/2016 ) 在 2016 年 4 月 20 日 授予 。 
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A 水质 评估 
A.1 简介 
A.1.1 本 附件 关 述 安装 南 丫 饲 光缆 系统 期 间 可 能 造成 的 潜在 水 质 影 响 评 估 ,可 与 附件 B 海洋 生态 
评估 一 儒 查 关 。 
A.2 相关 的 法 例 和 评估 准则 
A.2.1 下 列 法 例 及 相关 指引 或 一 般 指 引 , 均 适 用 於 评估 水 质 影 
e。 《环境 影响 评估 人 条 例 》 第 499 章 第 16 人 条 及 《环境 影响 评估 程序 的 技术 人 备 忘 录 》 ( 以 下 
简称 《环评 技术 人 备 忘 录 》 ) 附件 6 和 14 
e。 《水 污染 管制 条 例 》 
e。 《技术 人 备 忘 录 : 排放 入 排水 及 排污 系统 、 内 陵 及 海岸 水 域 的 流出 物 的 标准 》 
( 下 舟 《 流 出 物 排 放 技术 人 备 忘 录 》 ) 
e。 《环保 事务 说 询 委 员 会 -建筑 工地 排水 设施 专业 人 员工 作 守 则 》 ( 下 称 《 专 业 守 则 
PN1/94》 ) 
《水 污染 管制 人 条例》 
A.2.2 《水 污染 管制 人 条例》 是 香港 控制 水 污染 和 水 质 的 主要 法 例 。 按 照 该 人 条例， 香港 海域 被 分 成 
10 个 水 质 管 制 区 和 4 个 附 水 质 管 制 区 。 每 个 水 质 管 制 区 都 有 一 套 特 定 的 法 定 水 质 指 标 。 
A.2.3 气 建 的 南 丫 篇 光 敌 系 统 会 经 过 西部 和 疆 衢 区 和 南 区 水 质 管 制 区 ,如 图 A-1 所 示 。 表 A-l 罗列 
了 两 个 水 质 管 制 区 的 水 质 指 标 。 禹 些 指标 都 是 评估 所 建 的 海底 光缆 系统 在 施工 阶段 的 排放 
物 是 否 符合 相关 规定 的 准则 。 
丢 4-1 : 古 训 扔 和 萝 语 参 及 夺 孙 和 做 千 矢 属 的 钞 做 族 在 稍 要 
参数 西部 和 组 征 区 和 南 区 水 质 管 制 区 
温度 排出 的 刻 物 不 可 合 周 稳 温 度 改变 超过 2*"C 
蓝 度 排出 的 刻 物 不 可 合 天 然 周 稳 蓝 度 改变 超过 10% 
酸 龄 度 需 保持 在 6.5-8.5 苑 围 内 ， 排 出 的 废物 不 可 令 周 站 酸 龄 度 改 释 超过 0.2 
是 浮 固 体 排出 的 刻 物 不 可 令 天 然 周 稳 水 平 升 高 超过 30% ， 也 不 可 以 导致 感 浮 固体 的 累 
积 ,从 而 对 水 生生 物 群 落 产生 不 良 影 
溶解 氧 ( DO ) 海底 : 90% 的 样本 都 不 低 於 每 公升 2 毫克 
深度 平均 : 90% 的 样本 都 不 低 於 每 公升 4 毫克 
营养 物 ( 以 悉 西部 组 种 区 水 质 管 制 区 : 不 可 超过 每 公升 0.4 毫克 ( 深度 平均 值 的 年 平均 值 ) 
无 机 氮 量 度 ) 南 区 水 质 管 制 区 : 不 可 超过 每 公升 0.1 毫 克 ( 深度 平均 值 的 年 平均 值 ) 
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参数 西部 组 御 区 和 南 区 水 质 管 制 区 
非 雇 子 氨氮 不 可 超过 每 公升 0.021 毫 克 ( 年 平均 值 ) 
菜系 素 -a 西部 和 组 征 区 和 南 区 水 质 管 制 区 尚未 确立 准则 
有 毒物 质 有 毒物 质 的 含量 不 可 引起 显著 的 毒 效 
大 肠 桂 菌 全 年 效 何 平均 数 不 超 过 每 100 毫 升 610 个 ( 西部 疆 征 区 和 南 区 水 质 管 制 区 内 的 次 
级 接触 康乐 活动 分 区 ， 以 及 南 区 水 质 管 制 区 内 的 急 类 养殖 分 区 ) 

《环评 技术 人 备 忘 录 》 

A.2.4 《环评 技术 人 备 忘 录 》 的 附件 6 和 14 都 是 评估 水 质 影 响 的 一 般 指 引 和 准则 。《 环 评 技 术 人 备 
忘 录 》 指 出 ， 当 应 用 上 述 水 质 准 则 时 ， 在 排放 点 上 可 能 没 法 达到 水 质 指 标 ， 因 为 有 些 和 范围 
会 受到 较 大 影响 ( 环境 保 访 署 ( 以 下 简称 环保 署 ) 称 之 为 混合 区 ) ， 亦 等 范围 是 污染 物 在 
刚 进 入 时 天 始 被 稀释 的 地 方 。 和 过 个 和 范围 会 按 每 个 案例 分 别 界 定 。 大 致 上 ,初步 稀释 区 的 可 
接受 准则 是 : 它 不 能 损害 一 个 水 体 的 整体 性 ， 亦 不 可 破坏 其 生态 系统 。 
《流出 物 排 放 技术 借 忘 录 》 

A.2.5 气 建 海底 光缆 系统 在 施工 和 运行 阶段 的 所 有 排放 物 ， 都 必须 符合 根据 《水 污染 管制 条例》 
第 21 人 条 而 公 作 的 《流出 物 排 放 技术 人 备 忘 录 》。 访 人 备忘录 为 各 种 接收 水 体 界 定 了 可 接受 的 
排放 限度 。 根 据 《 流 出 物 排放 技术 人 备 忘 隶 》， 排 入 排水 管 和 污水 收集 系统 、 内 陆 水 体 和 水 
质 管 制 区 的 近 岸 水 域 的 排出 物 ， 都 必须 符合 特定 排放 量 的 污染 物 渡 度 标 准 。 吉 些 标准 都 是 
由 环保 署 界 定 ， 艺 在 新 发 出 的 水 质 管 制 区 排放 款 照 上 广 明 。 
海水 进 水 口 

A.2.6 从 海水 进 水 口 抽取 水 的 水 质 应 符合 水 务 署 的 相关 水 质 指 标 如 表 A-2 所 示 。 


疼 4-2 : 藉 吏 考 局 沉 海 承 话 承 万 沪 府 承 的 承 介 次 剧 


色 度 HU <20 

混 渴 度 NTU se 

气味 关 值 TON <100 

氨 访 氮 每 公升 毫克 数 <1 

晴 浮 固体 每 公升 毫克 数 <10 

溶解 氧 每 公升 毫克 数 >2 

5 日 生化 需 氧 量 每 公升 毫克 数 <10 

合成 清 省 剂 每 公升 训 克 数 <5 

大 肠 棍 菌 每 100 毫 升 <20,000 

工程 项 目 简介 - 附件 A 瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 A-2? 


南 丫 岛 光 绕 系 统 
为 香港 电讯 有 限 公司 揭 作 


内 部 参考 编号 7076767 
2022 年 2 月 25 日 


水 质 评 估 


《专业 守则 PN1/94》 


A.2.7 除了 上 述 法 定 要求 外 ， 环 保 署 於 1994 年 颂 作 的 《专业 人 士 环保 事务 散 产 委员 会 守则 一 建 
策 工 地 的 排水 渠 》 ( 《专业 守则 PN1/94》 ) ， 也 为 建筑 工程 造成 的 水 污染 提供 有 用 的 指 


| 
A.3 环境 描述 


流体 力学 


A.3.1 提议 的 南 丫 岛 光 绕 系 统 在 南 丫 龟 岸 的 端 部 分 位 於 南 区 水 质 管 制 区 入 围 内 ; 在 以 北方 向 ， 光 
绕 的 其 他 部 分 位 於 西部 绥 种 区 水 质 管 制 区 和 范围 内 ， 期 间 会 穿 过 东 博 察 海峡 。 光 缆 走 线 附 近 


的 例 行 水 质 监 测 站 和 例 行 沉积 物质 素 监 测 站 将 在 以 下 各 和 节 详 述 。 


例 行 水 质 监 测 数 据 


A.3.2 在 光绪 走 线 附近 有 1 个 环保 署 的 例 行 水 质 监 测 站 ， 即 位 於 香 港 岛 ( 西 ) 的 WM1 ,如 图 A-2 


所 示 。 过 些 监测 站 在 2015 至 2019 年 的 水 质 监 测 数据 缉 结 在 表 A-3。 


靶 4-3 :2015 至 2019 车 炙 WMi 克 焉 猴 雷 奶 厅 了 钞 入 匣 和 药 雪 态 


温度 (?"C ) 23.4 
监 度 ( ppt ) 32.0 
溶解 氧 一 深度 平均 ( 毫克 /公升 ) 6.0 
溶解 氧 一 海底 ( 宫 克 /公升 ) 5.6 
溶解 氧 一 深度 平均 ( 鲍 和 百分率 ) 83.0 
溶解 氧 一 海底 ( 鲍 和 百分率 ) 78.0 
酸 瞪 度 7.9 
晴 浮 固体 ( 毫克 /公升 ) 6.8 
5 日 生化 需 氧 量 ( 宫 克 /公升 ) 0.7 
非 亏 子 氨氮 ( 毫克 /公升 ) 0.002 
德 无 机 氮 ( 毫克 /公升 ) 0.18 
德 氮 ( 毫克 /公升 ) 0.48 
莫 线 素 -a ( 微克 /公升 ) 2.84 
大 甩 棍 菌 ( 菌落 形成 单位 /100 毫 升 ) 13.40 


资料 来 源 : 环保 署 发 布 的 2015-2019 车 普 漆 海 水 弥 敌 关 爷 记 化 6。 


注 : 


1 ”除了 另 有 广 明 外 ， 表 中 数据 均 为 5 年 算术 平均 值 。 
2 ”和 绩 无 机 和 氮 和 非 离 子 氨氮 的 深度 平均 数 是 5 年 平均 值 和 年 度 和 范围 。 


3. 大肠 析 菌 的 数据 是 5 年 购 何 平均 值 。 
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22.8 24.3 
3 32.3 
5.8 6.1 
杞 司 5.8 
81.0 85.0 
74.0 80.0 
7.9 8.0 

4.5 10.2 
0.6 0.8 
0.002 0.002 
0.15 0.20 
0.41 0.62 
2.00 3.30 

4.00 29.00 
瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 
内 部 参考 编号 7076767 
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水 质 评 估 


A.3.3 过 去 2015 至 2019 年 数据 显示 ， 深 度 平 均 溶 解 氧 和 海底 溶解 氧 的 年 平均 值 都 能 符合 水 质 指 
标 。 非 事 子 氨氮 在 WM1 监测 站 能 完全 符合 水 质 指 标 。 在 WM1 监测 站 ， 各 无 机 和 氮 渡 度 箱 
围 为 每 公升 0.15 到 0.22 毫克 ， 而 三 浮 固体 湾 度 范围 为 每 公升 4.5 到 10.2 毫克 。 在 2015 至 
2019 年 问 ， 大 肠 查 菌 水 平 在 WM1 监测 站 亦 能 符合 水 质 指 标 。 


例 行 沉积 物质 素 监 测 数据 


A.3.4 在 光缆 走 线 附近 有 1 个 环保 署 的 例 行 沉积 物质 素 监 测 站 ， 即 位 於 香 港 饲 ( 西 ) 的 WS2 ， 如 
图 A-3 所 示 。 过 个 监测 站 在 2015 至 2019 年 的 沉积 物质 素 监 测 数据 乱 结 在 表 A-4。 


丢 4-4 :2015 至 2019 和合 所 W52 鸭 焉 人 猴 雷 盘 刘 汐 辟 物 稼 上 熏 必 和 葡 获 碟 


化 学 超 | 化 学 超 
沉 量 参 


沁 


化 学 需 氧 量 ( 毫克 /千克 ) = 13,400 11000 16,000 
缉 克 氏 氮 ( 毫克 /千克 ) - = 490 370 600 
砷 ( 毫克 /千克 ) 12 42 9.0 7.1 13.0 
饥 ( 毫克 /千克 ) 1.5 4 0.1 <0.1 0.1 
铬 ( 毫克 /千克 ) 80 160 31 25 34 
铜 ( 癌 克 /千克 ) 65 110 25 18 33 
欠 ( 毫克 /千克 ) 75 110 35 30 42 
示 ( 宫 克 /千克 ) 0.5 1 0.10 0.07 0.14 
镍 ( 毫克 /千克 ) 40 40 20 18 22 
银 ( 毫克 /千克 ) 1 2 0.3 <0.2 0.5 
镍 ( 毫克 /千克 ) 200 270 110 86 170 

资料 来 源 : 环保 署 发 布 的 2019 车 和 亚 朵 海 孙 铸 做 戎 千 羽 给 E。 

注 : 


1.，， 除 了 另 有 广 明 外 ， 表 中 所 列 数据 均 为 算术 平均 值 。 
2.，， 表 中 所 列 和 结果 ,是 根据 政府 实验 室 分 析 大 量 样本 而 得 出 。 冲 等 样本 是 从 每 个 取样 地 点 每 年 收集 两 次 。 
3 LCEL 代表 "化 学 超标 下 限 " ; UCEL 代表 "化 学 超标 上 限 ” 
4.， 倘若 湾 度 低 於 检测 下 限 ， 便 会 探 用 报告 下 限 之 一 半 计 算 。 

A.3.5 《工务 技术 通告 ( 工务 ) 编号 34/2002 : 海派 外 置 管理 守则 》 所 关 述 的 沉积 物质 量 、 管 理 
和 分 类 , 包含 了 为 多 种 目标 污染 物 而 制定 的 两 项 准则 。 较 低 的 准则 称 为 【化 学 超标 下 
限 」 ， 而 较 高 的 准则 称 为 【化 学 超标 上 限 」 。 沉 积 物 质量 监察 数据 ( 平均 值 ) 显示 ，WS2 

监测 站 在 该 五 年 所 收集 到 的 数据 都 没有 超出 化 学 超标 下 限 或 化 学 超标 上 限 。 然 而 ,中 有 一 

项 参数 属 化 学 超标 下 限 兆 了 超标 ， 砷 的 最 高 值 为 每 千克 13 毫克 ， 而 其 化 学 超标 下 限 为 每 
千克 12 毫克 。 


A.3.6 ”以 上 结果 与 其 他 已 安装 的 海底 光 绕 提供 的 数据 一 致 ， 范 显示 出 以 前 於 西部 组 种 区 水 质 管 制 区 
的 排放 ， 根据 现 有 的 沉积 物 分 类 指南 ， 可 各 结 出 光 敌 线 附近 的 沉积 物 范 没有 受到 污染 。 
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水 质 评 估 


水 敏感 受 体 


A.3.7 


。 海 演 保 镀 区 : 
。 已 刊 操 


在 光 绕 走 线 附近 ， 共 


的 泳 潍 


有 13 个 水 敏感 受 体 ,包括 : 
e。 海水 进 水 口 : 位 於 薄 扶 林 区 的 溃 廉 水 进 水 口 和 玛 政 医院 的 痊 部 水 进 水 口 


南 丫 岛 北海 岸 保 妨 区 
: 洪 导 委 泳 洪 和 蔓 里 城 泳 潍 


。 省 业 : 索 置 湾 刍 类 养殖 区 和 基 芍 湾 鱼 类 养殖 区 


e。 县 特殊 科学 价值 地 点 ( 以 下 简称 SSSl ) 


。 郊野 公园 : 薄 扶 林 郊 野 公园 
。 上 有 具 生态 关注 的 珊瑚 群落 : 钢 线 湾 和 北角 咀 登 陆 点 附近 、 北 角 咀 西部 及 鹿 洲 


部 。 


于 4-5 : 光 艾 去 符 外 水 喜 威 受 忆 之 慎 的 舌 太 大 导 


ne 
代号 | 水 敏感 受 体 


海水 进 水 口 


已 刊 害 的 泳 湾 


急 类 养殖 区 


具 特 殊 科 学 价 


值 地 点 ( SSSI ) 
郊野 公园 


具 生 驴 关 注 的 珊 
瑚 群落 


P1 


C1 


C2 


C3 


C4 


位 於 薄 扶 林 区 的 溃 襄 水 进 水 口 
位 於 珊 厦 医院 的 冷 公 水 进 水 口 
洪 悍 每 泳 洪 

蔓 肥 城 泳 湾 

蓝 芍 湾 鱼 类 养殖 区 

索 置 湾 刍 类 养殖 区 

薄 扶 林 水 塘 集 水 区 SSsSl 


薄 扶 林 郊 野 公园 
南 丫 饥 北 海岸 保 避 区 


钢 线 湾 登 陆 点 附近 的 珊瑚 群落 


北角 咀 登 陆 点 附近 的 珊瑚 群落 


北角 咀 西 部 的 珊瑚 群落 
鹿 洲 的 珊瑚 群落 


注 : * 已 刊 挎 泳 潍 向 海 一 端的 录 界 与 光 绕 走 线 的 最 短 距 亡 。 
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: 薄 扶 林 水 塘 集 水 区 SSSl 


水 敏感 受 体 已 展示 於 图 A-4 中 ， 东 於 表 A-5 村 列 了 光 和 绕 走 和 线 和 水 敏感 受 体 之 间 最 近 的 距 


138 米 
>1.7 公 里 
>2.3 公 里 #* 
>3.8 公 里 #* 
>1.9 公 里 


>3.5 公 里 


0 米 ， 

在 海岸 保 习 区 登陆 
>0 米 

( 将 实施 组 解 措 施 ) 


>0 米 
( 将 实施 委 解 措施 ) 


212 米 


2 凡人 信 中 | 


瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 十 
内 部 参考 编号 7076767 
2022 年 2 月 25 日 


水 质 羡 估 


A.4 


A.4.1 


A.4.2 


A.4.3 


A.4.4 


A.4.5 


A.4.6 


潜在 的 影响 源 厌 

光 绕 系统 在 施工 阶段 会 涉及 以 下 的 工序 ， 而 有 机 会 产生 友 浮 固体 : 

。 ”光线 路 径 清理 。 用 抓 钓 清除 走 线 上 的 阻 障 物 。 

。 在 钢 终 湾 和 北角 咀 的 陆 上 光 德 铺设 工程 。 将 光缆 穿 过 海 潍 上 已 有 的 著 陆 管 ， 范 固定 在 
已 有 的 接线 盒 中 。 

。 在 钢 颖 湾 的 岸 端 光 夭 铺设 工程 。 由 潜水 员 使 用 手动 工具 把 光复 从 登陆 点 至 离 岸 约 212 
米 进行 掩埋 。 

。 在 北角 咀 的 岸 端 光 熏 铺设 工程 。 由 潜水 员 使 用 手动 工具 把 光 绕 从 登陆 点 至 享 岸 约 276 
米 进行 掩埋 。 

。 ”高 岸 光 绕 铺 设 工程 。 使 用 光 编 掩埋 器 把 光复 掩 埋 。 

。 紧急 光线 维修 工作 。 将 光 绕 带 到 海面 以 便 进行 因 意 外 而 损 壤 ( 例如 : 因 锚 而 损坏 ) 的 

下 文 关 述 亦 海 底 光 缆 系 统 施工 期 间 任 何 可 能 对 水 质 造 成 的 直接 或 间接 不 息影 响 ( 范 适 用 於 

任何 将 来 进行 光 缠 维修 的 ， 最 坏 情 况 j ) 。 由 於 海底 光缆 在 正常 运作 期 间 冰 不 会 对 水 质 造 

成 有 害 影 响 ， 故 此 不 需 进 行 评估 。 


光 编 走 线 清理 


光 绕 铺设 工程 前 ， 将 进行 路径 清理 」 和“ 铺设 前 操 海 」 作业 。 抓 钩 会 被 拖 过 光缆 走 线 ， 
把 阻 障 物 清除 。 和 过 个 过 程 打 算 清理 可 能 对 光复 构成 损害 的 已 停 用 的 光 敌 、 任 何 碎片 或 阻 障 
物 。 预 计 抓 侈 拖 行 的 深度 不 会 多 於 实际 光 编 埋藏 的 深度 。“ 走 线 清理 」 和“ 铺设 前 操 海 , 
作业 期 间 被 抓 钩 援 动 的 海 床 宽度 不 会 比 实际 光 绕 埋设 沟 槽 宽 。 因 此 ， 抓 多 拖 行 时 只 会 少量 
翻 起 沉积 物 ， 而 且 可 能 出 现 的 沉积 物 的 量 预 计 低 於 光缆 铺设 工程 所 产生 的 沉积 物 。 

所 有 的 光 编 项 目 都 鲁 进 行路 线 清理 上 和 “铺设 前 操 海 上. 作业 ， 而 过 些 项 目 过 往 提交 的 工 
程 项 目 简介 都 没有 预测 到 因 “路线 清理 及“ 铺设 前 损 海 」 而 导致 不 可 接受 的 水 质 影 

因 项 目 将 会 用 相同 的 方法 ， 所 产生 的 影响 与 过 往 工 程 项 目 相同 。 


陆 上 光 缠 铺设 工程 


於 钢 线 湾 和 北角 咀 登 陆 点 的 陆 上 光 米 铺设 工程 


在 登陆 点 的 著 陆 管 /接线 盒 属 在 光复 安装 前 的 已 有 设施 ， 除 了 为 使 光 徐 进 入 著 陆 管 /接生 
而 进行 的 沙 潍 挖 掘 工程 外 ， 兹 不 需 为 南 丫 筷 光缆 系 统 进 行 新 的 建设 。 


此 外 ， 由於 陆 上 工程 会 有 限 地 使 用 机 器 ， 机 器 漏 油 可 能 会 是 引致 水 质 影 响 的 潜在 源头 。 然 
而 ， 如 第 A.6.1 节 所 述 ， 漏 油 可 以 透 过 揉 取 措施 和 和 良好 的 施工 方法 来 避免 。 


孙 
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水 质 评 估 


A.4.7 


A.4.8 


A.4.9 


A.4.10 


A.4.11 


A.4.12 


A.4.13 


岸 端 光 缠 铺 设 工程 


於 钢 线 湾 的 岸 端 光缆 铺设 工程 

在 钢 线 湾 光 和 绕 登 陆 点 ， 路 径 先 会 经 过 陡峭 到 非常 陡峭 的 岩石 /隐伏 露头 区 域 ， 然 后 主要 由 非 
常 柔软 的 淤泥 或 黏土 充满 的 海 床 变 得 平 组 ， 因 此 在 铺设 光线 期 间 将 注意 避免 把 光缆 铺设 认 
碟 石 上 。 和 从 钢 线 湾 登 陆 点 到 部 岸 约 212 米 ， 普 在 海 泥 / 沙 上 进行 的 岸 端 安装 工程 ， 将 由 潜 
水 遇 使 用 溃 喷 技术 在 海 床 上 形成 0.5 米 寅 和 画 可 能 庆 合 现场 条 件 深度 的 究 沟 槽 。 此 和 后 ， 光 
绕 保 久 设 施 ， 如 匀 接 式 管 ， 将 由 潜水 员 根 据 需 要 而 安装 。 光 和 绕 铺 设 后 ， 江 槽 会 在 很 短 的 时 
问 自 然 重新 回填 ， 而 海 床 将 返回 复原 来 的 轮廓 。 


於 北角 咀 的 岸 端 光 绑 铺设 工程 


在 北角 咀 光 和 绕 登 陆 点 ， 海 床 主 要 被 矶 砂 充满 和 夹杂 一 些 碟 石 ， 因 此 在 铺设 光 编 期 间 将 注意 
避免 把 光缆 铺设 於 瑟 石上 。 另 外 ， 南 丫 马 光复 系统 不 会 横越 现 有 的 水 管 。 从 北角 咀 登 陆 黯 
到 亡 岸 约 176 米 的 岸 端 安装 工程 ， 将 由 潜水 员 使 用 溃 喷 技术 在 海 床上 形成 0.5 米 宽 和 画 可 
能 庆 合 现场 条 件 深 度 的 究 沟 槽 。 此 后， 光线 保 妨 设施 ， 如 包 接 式 管 ， 将 由 潜水 员 根 据 需 要 
而 安装 。 光 和 缠 铺 设 后 ， 满 槽 会 在 很 短 的 时 间 自 然 重 新 回填 ， 而 海 床 将 返回 复原 来 的 轮廓 。 


考虑 到 由 潜水 员 进 行 的 安装 工程 将 仅 庆 用 於 短 段 光绪 ， 兹 且 会 在 数 小 时 内 完成 ， 及 将 使 用 
手动 工具 ， 被 翻 起 的 沉积 物 可 视 作 忽略 不 计 的 。 因 此 ， 海 床 预期 在 工程 完成 后 不 久 可 以 自 
然 恢 复 到 工程 前 的 水 平和 条件。 所 以 ， 预 计 由 潜水 员 进 行 的 岸 端 安 装 泊 有 显著 水 质 影 响 。 


事 岸 光 缠 铺 设 工程 
使 用 光线 铺设 草 舱 及 掩埋 工具 


光 敌 的 万 岸 部 分 ( 距 训 钢 线 湾 登陆 点 首 212 米 起 至 距离 北角 咀 登 陆 点 首 176 米 的 部 分 ) 将 
用 拖 在 光复 掩埋 蔓 舱 后 面 的 “ 溃 喷 式 掩埋 器 , 或 ' 雪 机 式 掩埋 器 ,以 溃 喷 技术 把 光 敌 掩埋 
於 海 床下 5 米 深 处 。 


在 光复 铺设 萤 航 上 ， 光 和 绑 将 被 放 和 掩埋 器 ， 将 光缆 铺设 在 目标 埋藏 深度 的 海 床 中 。 有 目标 埋 
藏 深度 大 约 为 海 床下 5 米 ， 除 非 横越 障 研 物 和 过 渡 区 ， 即 由 潜水 员 使 用 溃 喷 技术 把 光 编 从 
登陆 点 埋藏 於 海 床下 目标 深度 3 米 ， 琵 过 渡 至 海岸 入 附 近 的 位 置 5 米 深度 ,安装 萤 船 可 以 
在 疲 处 准备 范 开 始 使 用 5 米 过 掩埋 工具 。 

光 徐 掩埋 器 使 用 让 接力 绪 光 绕 的 局 部 高 灰 溃 喷 器 将 海 床 中 的 鹤 潢 模 流 化 到 所 需 的 深度 ， 同 
时 光 和 绕 铺 设 和 掩埋 在 其 中 。 由 掩埋 器 进行 流 化 的 海 床 的 最 大 宽度 为 0.5 米 ， 海 床 的 受 干 报 
区 域 将 限制 在 该 宽度 。 

光 绕 铺设 荤 秀 上 的 潜水 员 将 在 光 绕 铺设 期 间 待 命 ， 以 确保 掩埋 器 运行 正常 和 能 准确 定位 。 
拖 行 掩埋 器 的 光 绕 铺设 蔓 舱 将 治 著 光 和 绑 以 每 小 时 1 公里 或 更 慢 的 速度 航行 。 
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A.4.14 


A.4.15 


A.4.16 


A.4.17 


A.4.18 


A.4.19 


A.4.20 


A.4.21 


在 光复 铺设 过 程 中 ， 海 床 沉积 物 将 受到 干 援 , 将 且 有 一 小 部 分 沉积 物 会 在 光 编 掩埋 器 附近 

的 水 体 悬 浮 。 治 著 潇 槽 区 域 的 沉积 物 会 自然 地 在 光缆 周围 沉积 ,将 光 绑 掩埋 ， 半 在 海 床 中 

留 下 一 条 浇 坑 ， 最 后 被 天 然 的 沉积 过 程 填 平 。 

由 於 光 绑 大 致 上 将 使 用 ' 溃 喷 式 掩埋 器 , 或 ' 雪 要 式 掩埋 器 」 进行 铺设 ， 第 A.5 节 中 就 有 
影响 进行 了 定量 评估 。 


紧急 光 缠 维修 工作 


若 果 安 装 在 海 床 下 的 海底 光绪 被 掉 落 的 物体 或 抛 钳 活 动 所 损 款 ， 则 需 进 行 维修 ， 光 和 绑 维 修 
工作 包括 在 维修 工作 进行 前 ， 需 先进 行路 线 清 理 、 暴 露 损 壤 的 光 绑 部 分 、 在 光缆 维修 秀 上 
重新 连接 损 壤 的 光 编 冰 重 新 铺设 已 维修 光 和 绕 部 分 。 


为 了 确定 故障 位 置 ， 从 光 德 的 一 端 发 出 信 距 有 拍 备 。 损 坟 的 区 域 将 导致 有 拍 衢 反弹 回信 号 站 
点 。 通 过 从 反射 信号 计算 时 间 延 还， 可 以 确定 损坏 的 位 置 。 然 后 ， 配 人 备 跟 踪 设 备 的 潜水 员 
或 使 用 遗 控 潜水 器 来 查 明 埋 和 人 光 和 绕 的 特定 损坏 部 分 。 然 人 后， 潜水 员 将 使 用 手持 溃 喷 工具 或 
利用 息 控 潜水 器 溃 喷 技术 找 出 光 绕 ， 或 者 利用 抓 钩 穿 透 海 床 以 多 住 光 敌 。 潜 水 员 或 钨 控 潜 
水 器 会 将 光 绕 切断 ， 芋 将 一 端 拉 到 光 绕 修理 萤 航 上 。 而 另 一 端 留 在 海 床 上 ， 于 连接 一 个 浮 
标 以 标记 其 位 置 。 


在 光复 修理 草 秀 上， 会 切除 损坏 的 部 分 光 绕 。 一 端 将 接 且 一 定 长 度 的 替换 光绪 ， 冰 进行 光 
电 测 试 以 确保 接头 的 完整 性 。 然 后 ， 将 光复 的 另 一 端 ( 标 有 浮标 ) 拉 到 光 纺 修理 萤 船 的 表 
面 ， 交 与 更 换 后 光 黎 部 分 的 另 一 端 接 有 时。 完成 后， 将 通过 端 到 端的 光电 测试 来 确认 光复 的 
完整 性 。 


然后 将 功能 完备 的 修复 光复 治 著 原来 走 线 从 光 编 修理 草 舱 放 回 海底 。 利 用 潜水 员 或 遗 控 潜 
水 器 将 修复 后 的 光 和 绑 重 新 埋 和 原始 沟 槽 中 ,至 原始 目标 深度 。 重 新 埋 和 光 德 后， 将 根据 需 
要 利用 贸 接 式 管 或 Uraduct 对 光 德 进行 保 久 。 


光 熏 很 少 需要 稚 修 ， 某 些 光 篇 根 本 不 需要 。 将 损 壤 的 部 分 光 逢 从 原始 法 构 移 到 海 床 表面 ， 
然后 在 修复 后 将 其 重新 抗 埋 ， 可 能 会 产生 水 质 影 响 。 潜 水 员 或 迁 控 潜水 器 使 用 与 光 和 纺 安 装 
过 程 中 使 用 的 强度 相同 或 更 低 的 溃 喷 工具 来 提升 和 重新 埋 入 光线 。 此 外 ， 仅 在 一 个 特定 位 
秆 对 长 度 较 短 的 光 入 进行 光 乱 维 修 ， 站 且 与 原始 光 纺 安 装 工程 相 比 ， 维 修 时 间 鸭 短 。 预计 
修复 完成 后 不 久 ， 海 床 自然 会 由 和 复 到 工作 前 的 水 平和 状况 。 因 此 ， 预 计 光 乱 稚 修 对 水 质 的 
影响 将 小 於 原始 光 乱 埋 设 期 间 的 水 质 影 响 。 因 此 ， 预 计 光 德 稚 修 工作 不 会 对 水 质 造成 重大 
影响 。 

各 体 来 看 ， 将 光 黎 从 海底 提升 至 光 纺 修理 营 秀 拼接 到 新 的 光 乔 部 分 ， 然 后 将 已 修复 的 光 
缠 放 回 海 底 ， 运 对 沉积 物 的 授 动 很 小 ， 因 此 不 会 对 水 质 造 成 任何 影响 。 
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A.5 影响 评估 
计算 

A.5.1 在 下 面 的 计算 中 ， 南 丫 篇 光复 系 统 揉 用 的 所 有 值 都 在 其 他 最 近 猎 批准 的 类 似 光 德 铺设 的 工 
程 项 目 简介 中 揉 用 的 值 范 围 内 ,所 有 用 锥 南 丫 篇 光 和 绑 系 统 的 公式 都 与 其 他 最 近 批 准 的 用 锥 
类 似 光 缆 铺 设 的 工程 项 目 简介 使 用 的 公式 相同 ， 计 算 沉 降 速 度 和 沉降 时 间 的 方法 与 其 他 近 
期 批准 的 类 似 光 德 铺设 的 工程 项 目 简介 相同 。 附 朱 A.1 中 提供 了 在 计算 中 揉 用 的 值 以 供 参 
考 。 
沉积 物 释 放 速 度 计 算 

A.5.2 通 当 地 参考 了 最 近 已 获 核 准 的 光 德 铺设 项 目的 项 目 简介 ， 揉 用 了 以 下 方法 计算 沉积 物 物 
移 。 参 数 的 上 限 已 用 作 计 算 最 十 情况 的 三 浮沉 积 物 的 释放 速率 ， 沉 降 速 度 和 沉降 时 间 以 及 
物 移 距 训 。 
释放 速率 = 受 滋 摄 沉 积 物 的 横 截 面 面 积 x 光 德 铺设 机 的 速度 x 沉积 物 的 乾 密 度 x 友 浮 率 
滋 摄 深 度 =5 米 ( 光 德 的 掩埋 深度 ) 
滋 摄 宽度 =0.5 米 ( 掩埋 光缆 时 海 床 受 滋 摄 的 宽度 ) 
最 大 横 截 面 面 积 =2.5 平方 米 
古 浮 率 =20% ( 大 部 份 沉积 物 没 有 受到 滋 摄 ) 
掩埋 工具 的 最 高 速度 = 每 秒 0.278 米 ( 每 小 时 1 公里 ) 
原 地 乾 密 度 = 每 立方 米 600 千克 ( 香港 沉积 物 的 典型 乾 密 度 ) 
释放 速度 = 每 秒 83.4 千克 

A.5.3 光 德 铺设 期 间 的 暂时 干 摄 宽度 为 距 光复 中 轴线 的 两 侧 约 0.25 米 ， 合 共 0.5 米 。 参 考 最 近 完 
成 的 光 德 项目， 光 绑 铺设 草 船 ( 以 及 掩埋 器 ) 的 最 高 速度 将 是 每 小 时 1 公里 ( 已 揉 用 如 
上 = 
晴 浮 涡 积 物 的 初始 渡 度 

A.5.4 在 铺设 光 敌 时 ， 海 床上 的 沉积 物 会 被 释放 至 水 体 底部 ， 仿 局 部 悬 浮沉 积 物 渡 度 增加 ， 亦 会 
令 晴 浮沉 积 物 加 速 沉积 。 因 为 ， 若 在 一 个 很 局 部 的 范围 内 出 现 高 渡 度 的 情况 ， 悬 浮沉 积 物 
便 会 逐渐 凝聚 成 较 大 沉积 物 颗粒 ( 架 凝 过 程 ) ， 会 比 单 独 的 沉积 物 颗 粒 的 沉积 速度 较 高 。 

A.5.5 预计 和 无论 水 深 多 少 ， 晴 浮沉 积 物 都 会 逗留 在 海 床 上 1 米 的 范围 内 。 由 於 底部 摩擦 力 等 因 
素 ， 海 示 的 未 济 通 应 省 二 近海 平面 的 水 流速 度 低 。 本 项 目 所 揉 用 的 水 流速 度 是 参考 了 最 近 
已 获 核 准 的 光复 项 目 中 的 速度 值 。 

A.5.6 本 项 目的 评估 揉 用 了 每 秒 0.9 米 为 水 流速 度 ， 禹 是 光复 附 近海 床 的 水 流速 度 的 上 限 估计 和 
一 个 保守 的 估计 。 根 据 近 期 的 数据 ， 壳 亦 是 代表 了 最 坏 情 况 的 值 。 
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A.5.7 预计 涡 积 物 最 初 会 治 著 光 德江 槽 的 中 轴线 ( 也 是 溃 喷 器 的 轴 方 向 ) 扩散 至 最 踪 6 米 的 地 
方 。 晴 浮 固 体 可 能 会 在 光 敌 铺设 工程 四 周 形成 ， 然 而 在 评估 潜在 影响 时 用 了 一 个 较 保 守 的 
假设 ， 即 有 一 股 横向 水 流 把 沉积 物 带 向 敏感 受 体 处 。 

A.5.8 根据 以 上 假设 ， 最 坏 情 况 是 沉积 物 最 初 在 水 体 较 低 的 1 米 和 范围 以 及 在 最 初 的 扩散 长 度 内 均 
匀 地 混合 。 
初始 渡 度 = 释放 速度 / ( 水 流速 度 x 沉积 物 高 度 x 沉积 物 寅 度 ) 
释放 速度 = 每 秒 83.4 千克 
水 流速 度 = 每 秒 0.9 米 
沉积 物 高 度 =1 米 
沉积 物 寅 度 =6 米 
初始 渡 度 = 每 立方 米 15.44 千克 
沉积 速度 及 沉积 时 间 

A.5.9 在 一 般 情 况 下 ， 晴 浮 固体 的 沉积 速度 可 以 透 过 检查 晴 浮 固体 初始 渡 度 和 该 沉积 物 的 凝聚 性 
之 间 的 关 傈 来 确定 。 一 般 认 可 当 县 浮 固体 渡 度 增加 ， 其 沉积 速度 也 会 增加 ， 因 为 沉积 物 的 
颗粒 发 生 架 凝 ， 倒 质量 增加 因而 加 快 沉积 。 然 而 ， 当 初始 渡 度 超过 一 定数 值 ， 例 如 每 立方 
米 1 千克 ( Hydraulics Research FEstuarine Muas Manua/ 1998 ) ， 过 种 关 傈 便 不 能 再 维持 。 
因为 是 此 项 目的 初始 渡 度 预计 会 大 於 各 个 值 ， 所 以 会 探 用 每 秒 10 毫米 为 保守 的 沉降 速 
度 。 

A.5.10 当 沉 积 物 逐渐 沉积 至 海 床上 ， 晴 浮沉 积 物 的 渡 度 便 会 逐渐 减 少 。 为 了 反映 逐渐 降低 的 渡 
度 ， 上 述 沉积 速度 需要 沽 半 ， 释 为 每 秒 5.0 毫米 。 吉 与 AsE、APG、TKOE、UEL 和 PLCN 等 
项 目 所 揉 用 的 方法 相同 。 

A.5.11 因此 ， 沉 积 物 沉积 在 海 床 上 所 需 的 时 间 将 是 沉积 物 的 最 大 高 度 除 以 平均 沉积 速度 。 
沉积 时 间 = 沉 积 物 的 最 大 高 度 = 沉 降 速 度 

= 每 0.005 秒 1 米 
沉积 时 间 =200 秒 ( 3.3 分 甸 ) 
物 移 距 离 
A.5.12 将 过 个 沉积 时 间 与 水 流速 度 相 结合 ， 可 以 估算 出 光 敌 铺设 过 程 中 沉积 物 的 扩散 程度 。 在 二 
种 情况 下 ， 假 设 最 坏 情 况 下 的 水 流 为 每 秒 0.9 米 。 
物 移 距 亡 = 沉积 时 间 x 潮汐 速度 
=200 秒 x 每 秒 0.9 米 
物 移 距 部 =180 米 
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A.5.13 


A.5.14 


A.5.15 


A.5.16 


A.5.17 


A.5.18 


A.5.19 


A.5.20 


上 述 计 算 结 果 显 示 , 在 铺设 光缆 时 被 揭 起 的 沉积 物 ,将 在 距离 江 槽 约 180 米 的 范围 内 沉积 
到 海底 ， 范 将 在 约 3.5 分 甸 内 完成 沉积 。 


对 水 敏感 受 体 的 潜在 影响 


表 A-6 显示 了 13 个 南 丫 饥 光 绪 系 统 的 水 敏感 受 体 ， 下 根据 光 乱 铺设 活动 的 距 遍 考究 潜在 
9 影响。 根据 上 面 计算 的 沉积 物 羽 流 距 离 ， 位 於 距离 光复 满 180 米 沉 积 距 廊 内 的 水 敏感 受 
体 很 可 能 会 受到 项 目的 影响 ， 而 位 於 180 米 以 上 则 不 太 可 能 受到 影响 ( 见 图 A-4 ) 。 


除 位 於 薄 扶 林 区 的 溃 亢 水 进 水 口 、 南 丫 饥 北海 岸 保 妨 区 以 及 接近 钢 线 湾 和 北角 咀 登 陆 点 及 
北角 咀 西 部 海岸 的 珊瑚 群落 外 ,没有 其 他 水 敏感 受 体 位 於 光 续 沟 槽 的 500 米 和 范围 内 ( 常用 
论 划 定 水 质 评 估 研 究 和 范围 的 距离 ) 。 上 述 5 个 水 敏感 受 体 可 能 间接 受 本 项 目 影 


位 於 薄 扶 林 区 的 溃 识 水 进 水 口 距 亏 南 丫 岛 光 德 系 统 138 米 。 由 於 它 卷 近 钢 线 湾 登陆 点 ， 岸 
端 光 旨 部 分 将 由 潜水 员 手 动 安装 ， 安 装 将 在 数 小 时 内 完成 ， 兹 使 用 功率 较 小 的 冲 喷 设备 和 
手动 工具 ， 以 最 小 化 沉积 物 靶 放 。 海 水 进 水 口 与 使 用 光 和 纺 铺 设 达 舱 的 底 岸 光 入 铺设 工程 位 
置 的 最 短 距 训 为 248 米 。 另 外 ,如 图 A-4 所 示 ， 它 芋 不 在 光 乱 铺设 曹 秀 引起 的 羽 流 最 大 预 
测 和 范围 内 。 有 见 及 此 ， 所 有 沉积 物 预 计 会 在 到 过 海 水 进 水 口 前 沉降 ,因此 不 会 对 溃 亢 水 进 
水 口 造成 不 利 影 

南 丫 岛 北 海岸 保 久 区 的 天 然 海岸 穆 由 岩 岸 、 海 角 、 岩 洞 、 内 湾 、 海 潍 和 其 他 具有 较 高 景观 
价值 的 海岸 特质 所 和 组 成 。 岸 端 光 和 绕 安 装 工程 不 会 对 水 质 甚 或 对 海岸 保 忍 区 的 自然 景观 价值 
造成 任何 不 利 影响 。 

在 北角 咀 西 部 海岸 的 珊瑚 群落 距 享 南 丫 岛 光 德 系统 212 米 。 安 装 光缆 过 程 产生 的 任何 羽 流 
最 大 预测 范围 为 180 米 ， 即 在 任何 可 能 产生 的 羽 流 与 珊瑚 群落 的 最 近 稳 界 之 间 还 有 32 米 
的 『 和 绝种 区 ,，。 因 此 ,预计 所 有 沉积 物 都 会 在 到 过 珊瑚 群落 之 前 沉降 ， 因 此 不 会 对 其 造成 
不 利 影 响 。 


根据 珊瑚 潜水 调查 ,在 钢 线 湾 和 北角 咀 登 陆 点 附近 发 现 到 珊瑚 群落 。 有 关 水 质 对 过 些 生 
敏感 受 体 的 生态 影 儿 将 在 附件 B 中 讨论 。 
昧 积 影 响 


如 第 3.4 节 所 述 ， 故 认 南 丫 岛 光 乱 系 统 500 米 和 范围 内 的 海洋 环境 不 舍 有 其 他 项 目 正在 或 计 
划 同 时 进行 ， 因 此 预计 不 会 产生 累积 的 水 质 影 
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雯 4-6 : 光 移 安 类 工程 衣 馈 券 水 成 感受 硒 的 孙 复 区 吏 


海水 进 水 口 !L 位 伶 薄 扶 林 区 的 溃 亢 水 进 水 口 138 米 。 有 可 能 。 因 为 水 敏感 受 体 和 光 缠 江 模 之 间距 事 <180 米 
!“ 位 於 玛 理 医院 的 冷 部 水 进 水 日 >1.7 公 里 ， 没有。 因为 水 敏感 受 体 和 光缆 满 槽 之 间距 郁 >>180 米 
已 刊 宕 泳 湾 B1 ， 洪 丑 熏 泳 滩 >2.3 公 里 * ”没有 。 因 为 水 敏感 受 体 和 光线 江 模 之 间距 享 >>180 米 
8B< ， 董 肥 城 泳 滩 >3.8 公 里 * 没有。 因为 水 敏感 受 体 和 光线 沟 模 之 间距 享 >>180 米 
急 类 养殖 区 FL ， 曹 菊 湾 鱼 类 养殖 区 >1.9 公 里 ， 没有。 因为 水 敏感 受 体 和 光缆 满 槽 之 间距 事 >>180 米 
F< ， 索 置 湾 急 类 养殖 区 >3.5 公 里 ， 没有。 因为 水 敏感 受 体 和 光缆 满 槽 之 间距 离 >>180 米 
具 特 殊 科 学 价值 >?L ， 薄 扶 林 水 塘 集 水 区 SSSI >1 公 里 ， 没 有 。 因 为 水 敏感 受 体 和 光 徐 满 模 之 间距 享 >>180 米 
郊野 公园 k1 ， 薄 扶 林 郊 野 公 园 >1 公 里 ， 没 有 。 因 为 水 敏感 受 体 和 光 稚 沟 模 之 间距 享 >>180 米 
海岸 保护 区 P1 ， 南 站 岛 北 海岸 保 性 区 0 米 ， 登 陆 在 海岸 保 妨 区 ”有 可 能 。 因 为 水 敏感 受 体 和 光 熏 满 槽 之 间距 离 <180 米 
具 生 驴 关 注 的 表 。 “!L ， 钢 和 湾 登陆 点 附近 的 珊瑚 群落 0.5 米 ^ ， 有 可 能 。 因 为 水 敏感 受 体 和 光 缠 满 槽 之 间距 离 <180 米 
瑚 群落 5 ”北角 咀 登 陆 点 附近 的 珊瑚 群落 0.5 米 ^ ， 有 可 能 。 因 为 水 敏感 受 体 和 光 缠 满 槽 之 间距 离 <180 米 
53 ”北角 咀 西 部 的 珊瑚 群落 212 米 没有。 因为 水 敏感 受 体 和 光缆 满 槽 之 间距 事 >>180 米 
54 ， 鹿 洲 的 珊瑚 群落 >2.2 公 里 ， 没有。 因为 水 敏感 受 体 和 光缆 满 槽 之 间 中 离 >>180 米 


注 :  * 已 刊 囊 的 泳 湾 向 海 一 端的 录 界 与 光 绕 走 线 的 最 短 距 鹿 。 
除 位 於 薄 扶 林 区 的 溃 亢 水 进 水 口 、 南 丫 岛 北海 岸 保 苯 区 ， 以 及 接近 钢 线 湾 和 北角 咀 登 陆 点 及 北角 咀 西 部 海岸 的 珊瑚 群落 外 ， 壳 些 水 敏感 体 均 不 在 光复 铺设 工程 产生 的 任何 羽 流 最 
大 和 范围 180 米 和 范围 内 ， 代表 没有 任何 水 敏感 体会 直接 受 项 目 影响 。 水 敏感 受 位 於 光 缆 沟 槽 180 米内 的 距离 可 能 会 间接 地 受到 光缆 铺设 工程 影响 ， 冰 以 粗 体 显示 。 
^ 在 实施 组 解 措施 后 ， 光 篇 走 和 线 与 C1 珊瑚 群落 的 最 短 距离 为 0.5 米 ， 即 与 珊瑚 保持 0.5 米 的 距离 。 
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A.6 委 解 措施 
陆 上 光 德 安装 工程 

A.6.1 在 钢 线 湾 和 北角 咀 的 陆 上 光 绑 铺设 工程 期 间 ， 预 计 不 会 产生 不 良 影 响 ,但 仍 会 揉 取 以 下 组 
解 措 施 : 


。 物料 堆 会 以 帆布 或 相近 布料 覆 董 ， 以 尽量 减少 雨季 时 的 径流 。 

。 在 光缆 著 陆 期 间 应 加 倍 小 心 ， 以 避免 材料 溢出 到 卷 近 的 海水 中 ， 站 确 保 任 何 腐 坪 材料 
不 会 排放 到 卷 近 的 水 域 。 

。 使 用 工作 场 中 所 有 机 械 前 应 进行 检查 ,确保 陆地 区 域 以 及 靠近 岸 稳 的 水 不 会 被 泪 漏 的 
机 械 油 / 燃 料 所 污染 。 机 器 保养 和 维修 应 在 办 地 进行 以 防止 过 程 中 化 学 品 澳 漏 。 倘 若 不 
可 避免 现场 进行 维 访 和 修理 ， 应 在 任何 燃料 连接 点 ， 例 如 ， 输 送 管 和 所 述 燃料 箱 之 间 
设置 诸如 滴 盘 的 措施 。 溅 出 的 燃料 将 被 收集 和 在 场 外 揉 取 适当 的 措施 / 处 置 。 

。 所 有 建筑 废料 和 排出 物 ， 都 会 按照 《 刻 物 处 置 人 条例 》 和 《专业 人 士 环保 事务 蓄 竟 委员 
会 守则 -建筑 工地 的 排水 渠 》 ( 《专业 守则 PN1/94》 ) 处 理 。 

。 揉 用 最 佳 管理 方法 来 避免 和 画 量 减 少 来 自 工 地 、 海 上 机 器 和 舱 焦 的 受 污染 径流 。 

。 为 工人 提供 化 学 训 所 。 


使 用 光 缠 掩埋 工具 进行 岸 端 及 熟 岸 光 和 纺 安 装 工程 
A.6.2 第 A.5.14 至 A.5.19 节 提 到 ， 使 用 光绪 掩埋 工具 ， 潜水员 或 遗 控 潜水 器 在 海上 安装 光 德 时 ， 
预计 不 会 产生 不 息影 响 ， 但 仍 会 揉 取 以 下 一 般 和 组 解 措施 : 
。 运送 海 床 路 线 清 理 中 掘 出 物料 的 起 重 草 秀 必 须 铺 设 舱 底 密封 装置 ， 以 防止 在 装卸 和 有 运 
送 期 间 漏 出 物料 。 
起 重 蔓 舱 装载 物料 的 数量 不 应 过 多 ， 以 确保 在 装卸 和 运送 时 ， 物 料 都 不 会 溢出 ; 还 应 
保留 一 定 的 乾 航 ， 以 确保 甲板 不 会 被 海浪 溃 刷 。 
安装 萤 船 的 速度 会 被 限制 在 最 高 每 小 时 1 公里 。 
境 监 察 与 审核 将 会 在 钢 线 湾 和 北角 咀 海 岸 的 珊瑚 群落 附近 位 置 进行 ， 包 括 工 程 前 珊瑚 调 
、 工 程 进 行 中 的 预防 措施 及 工程 后 珊瑚 调查 。 监 测 地 点 的 详情 可 参半 附件 F。 


> 
叶 注 


紧急 光绪 维修 工程 


A.6.4 紧急 光 编 维修 工程 可 能 引致 的 水 质 影 响 包括 : 将 损坏 部 分 光缆 由 原 有 潇 槽 提升 至 海 床 表 
面 ， 以 及 在 修复 光 敌 后 将 其 重新 掩埋 。 过 个 过 程 将 会 由 潜水 员 使 用 溃 喷 工具 或 使 用 泡 控 潜 
水 器 进行 ， 其 功率 与 光复 安装 工程 中 所 使 用 的 相同 或 甚 较 小 。 和 维修 工程 将 只 限 於 特定 地 点 
的 短 段 光 绕 损毁 ， 相 比 原来 的 光缆 铺 ， 和 维修 可 在 较 短 时 间 内 完成 。 海 床 可 望 在 光 绕 维修 完 
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成 后 随即 自然 恢复 到 工程 前 的 水 平和 状态 。 因 此 ， 预 计 光 和 绑 维 修 对 水 质 的 影响 将 小 於 原来 
光 和 绕 埋 设 期 间 的 水 质 影 响 。 因 此 ， 预 计 光 篇 维 修 工作 不 会 对 水 质 造 成 重大 影响 。 


A.7 结论 


A.7.1 陆 上 光复 安装 工程 使 用 有 限 的 机 器 ， 机 器 漏 油 可 以 是 影响 水 质 的 潜在 来 源 。 然 而 ， 漏 油 可 
透 过 揉 取 措 施 和 和 良好 的 施工 方法 来 预防 。 


A.7.2 在 光复 安装 工程 期 间 有 潜力 的 局 部 性 小 规模 水 质 影 响 。 从 光缆 铺设 工程 的 沉积 物 物 移 计算 
中 显示 ， 在 使 用 光复 掩埋 工具 期 间 被 扬 起 的 沉积 物 的 最 中 扩散 和 范围 在 距离 光绪 沟 槽 180 米 
内 , 芋 在 约 3.5 分 钾 内 沉降 回 海 床 。 


A.7.3 各 共 确定 了 13 个 水 敏感 受 体 ,包括 两 个 海水 进 水 口 、 两 个 已 刊 感 泳 潍 、 两 个 鱼 类 养殖 
区 、 一 个 具 特 殊 科 学 价值 地 点 、 一 个 郊野 公园 、 一 个 海岸 保 镀 区 及 有 具 生态 关注 的 珊瑚 群 
落 。 除 位 於 薄 扶 林 区 的 溃 离 水 进 水 口 、 南 丫 岛 北 海岸 保 避 区 ， 以 及 接近 钢 线 湾 和 北角 咀 登 
陆 点 及 北角 咀 西 部 海岸 的 珊瑚 群落 外 ,没有 其 他 水 敏感 受 体 位 於 光 和 绑 铺 设 工程 产生 的 任何 
羽 流 最 大 条 围 180 米 范 围 内 ， 代 表 不 会 让 接受 项 目 影响 。 另 外 ， 其 他 水 敏感 受 体 踪 超 於 光 
复 潇 槽 180 米 以 外 范围， 即 它们 不 太 会 受 本 项 目 影 


A.7.4 位 於 薄 扶 林 区 的 溃 离 水 进 水 口 距 亏 南 丫 岛 光 德 系统 138 米 。 由 於 它 卷 近 钢 线 湾 登陆 点 ， 岸 
端 光 旨 部 分 将 由 潜水 员 手 动 安装 ， 安 装 将 在 数 小 时 内 完成 ， 兹 使 用 功率 较 小 的 冲 喷 设备 和 
手动 工具 ,以 将 沉积 物 释 放 减 至 最 小 。 另 外 ， 它 范 不 在 光 维 铺设 曹 秀 引起 的 羽 流 最 大 的 
180 米 预 测 和 范围 内 。 有 见 及 此 ， 所 有 沉积 物 预 计 会 在 到 过 海水 进 水 口 前 沉降 ， 因 此 不 会 对 
抽取 水 进 水 口 造 成 不 利 影 

A.7.5 光 德 将 登陆 在 南 丫 岛 北 海岸 保 杂 区 ， 其 天 然 海岸 线 由 岩 岸 、 海 角 、 岩 洞 、 内 湾 、 海 潍 和 其 
他 具有 较 高 景观 价值 的 海岸 特质 所 组 成 。 岸 端 光 乱 安 装 工 程 不 会 对 水 质 甚 或 对 海岸 保 杂 区 
的 自然 景观 价值 造成 任何 不 利 影 


A.7.6 根据 珊瑚 潜水 调查 ,在 钢 线 湾 和 北角 咀 登 陆 点 附近 发 现 珊 瑚 群落 。 光 缆 铺 设 工程 导致 感 
固体 渡 度 升 高 ， 可 能 会 对 生态 造成 影响 ， 芷 将 在 附件 B 中 讨论 


A.7.7 各 括 而 言 ， 透 过 落实 建议 的 组 解 措 施 ， 预 计 光 和 线 铺 设 工程 以 及 和 后续 紧 急 维 修 工程 不 会 对 水 
质 产 生 不 息影 
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帮 4-2 : 必 猴 雷 海 水 比 复 避 凋 
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大 4-4 : 南 丫 岛 光 禾 系 统 附近 的 水 均 感 受 辟 南环 保 署 莒 注 荔 


图 例 
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人 已 刊 操 泳 潍 (Bl and B2) 
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AAA 具 特 殊 科 学 价值 地 点 (S1) 
故 鸡 郊野 公园 (K1) 
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具 生 驴 关 注 的 珊瑚 群落 (C1 C2, C3 and C4) WM1/WS2 A 


全 
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附录 A.1 其 他 光 矢 工程 沉积 物 拱 流 计算 参数 和 综述 


工程 项 目 简介 -- 附件 A 瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 
南 丫 岛 光 乔 系 统 内 部 参考 编号 7076767 
为 香港 电讯 有 限 公司 揭 作 2022 年 2 月 25 日 


原 位 乾燥 密度 


宽度 ( 米 ) 


沉积 物 释 放 率 初始 渡 度 最 大 横 截 面 面 率 掩埋 工具 的 速度 ( 每 立方 米 千克 水 流速 度 
项 目 ( 每 秒 千克 数 ) ( 每 立方 米 千 克 数 ) 米 米 积 ( 平方 米 ) ( 每 秒 / 米 ) 数 ) ( 每 秒 / 米 ) 
南 丫 岛 光 德 系统 ( 本 项 目 ) 83.4 15.44 5 0.5 2.5 20 0.278 600 0.9 
过 有 历 避 入 扩 到 内 寿 将 么 元 寿 将 么 元 允 录 页 局 ” 驯 左 而 请 ”和 克 闭 和 示 页 月 办 肯 侨 。 克 丰 多 妥 丰 化 而 情况 太 育 真 抄 页 情 痢 克 不 多 胸 真 

要 习 要 严 克 往 加 书 规 历 修 页 局 医 硝 

和 与 其 他 光 和 红 工 程 沉积 物 撕 流 计算 参数 之 比较 
海南 -香港 光 和 纺 系 统 ( AEP-575/2020 ) 。” (i) 10 ( 主要 熟 岸 部  (i) 1.85185 ( 主要 离 岸 5 0.3 12 20 0.056 ( 一 般 速 度 ) 600 0.3 

分 -一般 速度 ) ”部 分 - 一 般 速 度 ) 0.278 ( 最 大 速度 ) 


(iD 50 ( 主要 部 岸 部 (ii) 9.25925 ( 主要 离 岸 
分 -最 大 速度 ) 部 分 -最 大 速度 ) 
(ii 66.7 ( 近 岸 部 ( 诈 66.7 ( 近 岸 部 分 ) 


分 ) 
湾 区 互联 海底 光 得 系统 - 香港 段 ( BtoBE- 83.4 15.44 5 0.5 25 20 0.278 600 0.9 
HK ) - 春 坎 角 ( AEP-573/2020 ) 
东南 亚 - 日 本 三 号 光 德 系统 -香港 段 83.4 15.44 5 0.5 2 20 0.278 600 0.9 
( SJC2-HK ) - 春 坎 角 ( AEP-572/2020 ) 
TKko Connect ( TKO-C ) 光复 系统 ( AEP- 83.4 15.44 5 0.5 2.5 20 0.278 600 0.9 
570/2019 ) 
港 美 ( HKA ) 国际 海底 光 乱 - 春 坎 角 35.0 6.49 5 0.21 1.05 20 0.278 600 0.9 
( AEP-567/2019 ) 
香港 - 关岛 海底 光 旨 系 统 ( HK-G ) 83.4 15.44 5 0 2.5 20 0.278 600 0.9 
( AEP-568/2019 ) 
Ultra Express Link ( UEL ) - 将 军 澳 / 柴 湾 83.4 15.44 5 0.5 忒 号 20 0.278 600 0.9 
( AEP- 543/2017 ) 
太平 洋 光 乱 网 路 ( PLCN ) ， 深 水 潜 83.4 15.44 5 0.5 2.5 20 0.278 600 0.9 
( AEP-539/2017 ) 
亚 非 欧 1 号 海德 系统 - 条 咀 ( AEP- (i) 500 米 至 2.5 公里 (i) 500 米 至 2.5 公里 3 加 2 型 (i) 500 米 至 2.5 公里 0 (i) 鹤 咀 附近 =0.28 
508/2016 ) =24.3 =14.88 =0.083 米 每 秒 米 每 秒 
(iD 2.5 公里 至 27.65 (ii) 2.5 公里 至 27.65 公里 人 2.5 公里 至 27.65 公 们 现 有 的 光线 走 底 
全 业 =834 0 里 =0.278 米 每 秒 =0.90 米 每 秒 
Tseung Kwan O Express 一 光 篇 系统 ( TKOLE 83.4 15.44 5 0.5 2.5 20 0.278 600 0.9 
) 一 将 军 澳 / 柴 湾 ( AEP-509/2016 ) 
Asia Pacific Gateway ( APG ) 一 将军澳 ( 83.4 15.44 5 0.5 2.5 20 0.278 600 0.9 
AEP-485/2014 ) 
亚洲 快 穆 (ASE ) 海底 光 敌 系统 -~ 将 军 83.4 15.44 5 0.5 5 20 0.278 600 0.9 
澳 ( AEP-433/2011 ) 
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海洋 生 总 评估 


B.1.2 


B.2 


B.2.1 


B.3 


B.3.1 


B.3.2 


海洋 生态 评估 


简介 

本 附件 提供 有 关 南 丫 饥 光 绕 系 统 铺设 工程 的 海洋 生态 影响 评估 ， 可 和 结合 附件 A 的 水 质 评 估 
阅读 。 

本 附件 评估 了 由 光 敌 铺设 工程 引致 的 潜在 生态 影响 ， 兹 就 已 确定 的 不 利 影响 提出 在 庆 当 情 
沈 下 所 需 的 缀 解 措施 。 


相关 法 规 与 评估 标准 

适用 於 本 研究 的 生态 影响 评估 的 相关 本 地 法 例 、 标 准 及 相关 指引 包括 : 

。 《环境 影响 评估 人 条 例 》 第 499 章 及 《环境 影响 评估 程序 的 技术 人 备 忘 录 》 ( 以 下 简称 《 环 
评 技术 人 备 忘 录 》 ) 附件 8 和 16 

。 《野生 动物 保 届 条例 》 第 170 章 

。 《 保 访 濒危 动 植 物 物种 人 条例》 第 586 章 及 其 附属 法 例 


e EIAO Guidance Note No. 6/2010 Some Observations on Ecological Assessment from the 
Environmental Impact Assessment Ordinance Perspective 


e EIAO Guidance Note No. 7/2010 Ecological Baseline Survey for Ecological Assessment 


。 EIAO Guidance Note No. 11/2010 Methodologies for Marine Ecological Baseline Surveys 
。 《海岸 公园 条例 》 第 476 章 

。 《水 污染 管制 条 例 》 第 358 章 

此 外 ， 一 些 国际 公约 亦 就 保护 具有 海洋 生态 重要 性 的 物种 和 楼 息 地 提供 了 框架 , 包括 : 
。 《濒危 野生 动 植物 种 国际 贸易 公 和 约 》 

。 《国际 自然 保 访 联盟 濒危 物种 红色 名 销 》 


基线 状况 


项 目 选 址 和 研究 区 域 


钢 线 湾 登 陆 点 是 一 个 位 於 香 港 岛 西 部 的 开 阅 海岸。 调查 区 域 的 潮 间 带 海岸 线 以 人 工 碟 石 岩 

和 垂直 海 堤 为 主 ， 中 间 短 段 为 天 然 岩 岸 ( 100 至 120 米 ) 。 亚 潮 带 海 床 以 软 泥 为 主 ， 未 发 

现 污染 中 象 。 

北角 咀 登 陆 点 是 一 个 位 於 南 丫 骗 北 端的 向 东海 岸 。 潮 间 带 海岸 熏 以 卵石 岸 和 岩 岸 为 主 ， 两 

侧 为 人 工 碟 石 岸 。 亚 潮 带 海底 以 软 泥 为 主 ， 未 发 现 污染 味 象 。 根 据 已 获 核 准 的 南 丫 岛 分 区 

计划 ( S/VLV11 ) ， 访 海岸 被 划 凡 海 演 保 届 区 ， 虽 在 保育 、 保 蔗 和 保留 自然 海岸 很 和 敏感 的 
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治 海 自 然 环境 。 一 般 而 言 ， 只 有 支持 保育 该 地 区 的 现 有 自然 景观 或 风景 质 素 所 需 的 开发 项 
目 ， 或 具有 较 大 公共 利益 的 重要 基础 设施 项 目 ， 方 可 儿 准 进行 开发 。 

B.3.3 ee , 是 过 接 维多利亚 港 的 航道 
和 港口 范围 的 一 部 分 。 恋 区 水 质 受 珠江 排放 的 季节 性 影响 而 逐年 波动 。 此 外 ,北角 咀 亦 毗 
卷 南 区 水 名 管制 区 的 中 部 为 一 个 从 大 赋 山 延伸 到 香港 岛 的 大 型 水 质 管 制 区 。 南 部 水 质 管 
制 区 的 西部 和 中 部 也 受 珠江 排放 的 季节 性 影响 。 


B.4 评估 方法 


文献 探讨 


B.4.1 针对 研究 区 域 及 其 周 稳 ,已 进行 一 个 桌面 研究 ， 而 内 容 着 重 主 要 生态 问题 以 及 任何 具有 高 
度 生 驴 重 要 性 的 物种 或 楼 息 地 的 存在 。 此 外 ， 文 献 探讨 亦 覆 苹 海 岸 保护 区 、 具 特殊 科学 价 
值 地 点 、 海 洋 哺乳 动物 ， 及 其 他 海洋 生态 资源 ( 特别 是 底 楼 生物 和 珊瑚 ) 等 内 容 。 

B.4.2 另外 , 亦 审查 了 与 本 次 评估 相关 的 一 些 政府 和 私营 部 门 报告 及 研究 ， 包 括 但 不 限 於 以 下 资 
料 : 
。 规划 署 ( 2013 ) 具 特 殊 科 学 价值 地 点 登记 册 
。 香港 租 豚 研究 计划 ( 2021 ) 监察 香港 水 域 的 海洋 哺乳 动物 ( 2020-21 ) 。 向 省 议 署 提交 


的 最 终 报 告 
。 城 大 专业 顾问 有 限 公 司 ( 2002 ) 香港 海洋 底 楼 生物 群落 顾问 研究 。 向 渔 攻 署 提交 的 最 终 
报告 


e Morton B. and Morton 」J. (1983) Thne Sea 5hore Ecology of Hong Kong. HKU Press. 


e Morton B. (2003) Marine Protected Areas in Hong Kong: Progress towards Coastal Zone 
Management (1977-2002) in Perspectives on Marine Environmental Change in Hong Kong 
and Southern China 1997-2001 (ed.B Morton), Hong Kong 2001, HKU Press, pp. 797-824. 


B.4.3 根据 香港 鲸 豚 研 究 计划 史 考 文献 9 ， 在 2020-21 监察 年 度 期 间 ， 於 大 由 山西 部 治 岸 和 大 几 山 
( 西南 方 ) 贡 查 区 域 的 北部 多 次 观察 到 中 华 白 海 豚 ， 如 图 B-1 所 示 。 故 於 光缆 位 於 中 华 白 
海豚 频繁 出 没 区 域外 ,因此 过 个 物种 范 不 会 因 光 黎 铺 设 而 受到 不 利 影响 。 


B.4.4 根据 同一 调查 多 考 x 册 1 ， 江 豚 主 要 被 发 现 於 水 口 半 岛 附 近 的 近海 水 域 和 大 骗 洲 以 南 及 以 东 
近海 水 域 ， 而 石 鼓 洲 以 西 及 东部 调查 区 域 的 近海 水 域 则 出 现 寺 星 踪 踊 记录 ,如 图 B-2 所 
示 。 在 光缆 所 在 的 香港 岛 和 南 丫 篇 北部 之 间 没 有 记录 到 江豚 的 踪 踊 。 因 此 ， 该 物种 不 会 受 
到 光复 铺设 的 影响 。 


:香港 航 豚 研究 计划 ( 2021 ) 。 《监察 香港 水 域 的 海洋 哺乳 动物 ( 2020-21 ) 》。 向 省 农 自然 杂 理 署 提 交 的 最 终 报 告 
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B.4.5 


B.4.6 


B.4.7 


B.4.8 


B.4.9 


B.4.10 


B.4.11 


B.4.12 


实地 考察 

由 於 两 个 登陆 点 的 潮 间 带 和 至 潮 带 海洋 环境 现 有 资料 有 限 ， 因 此 在 雨季 和 旱季 进行 了 生态 
调查 ， 以 填 柄 欠缺 的 资料 。 在 预计 会 对 海 床 和 海岸 缚 造成 直接 影响 的 地 区 进行 了 详细 调 
查 。 本 项 目的 调查 计划 见 下 表 B-1。 


丢 B-1 : 励 ;7 局 光 欧 和 素 蕉 - 条 访 戎 理 姑 喜 

ER 

潮 问 带 生物 调查 钢 线 湾 : 2021 年 3 月 1 日 / 钢 线 湾 : 2021 年 5 月 11 日 / 
北角 咀 : 2021 年 3 月 415 日 北角 咀 : 2021 年 5 月 12 日 


底 棱 抓 样 调查 钢 线 湾 及 北角 咀 : 2021 年 2 月 28 钢 线 湾 及 北角 咀 : 2021 年 5 月 16 
日 日 


亚 潮 带 潜 水 调查 2021 年 4 月 17 日 和 2021 年 4 月 22 日 
潮 问 带 动物 群 调 查 


潮 间 带动 物 群 调 查 於 旱季 和 雨季 各 进行 了 一 次 。 治 海岸 亦 进行 定性 调查 ， 以 初步 确定 潮 间 
带 海岸 的 一 般 物 理 人 条 件 和 主要 物种 的 分 作 情 况 ， 以 及 为 定量 调查 确定 具有 代表 性 的 揉 样 
点 。 


於 合 庆 的 退潮 期 间 ， 在 气 凡 的 光 德 走 线 附近 设置 了 三 个 向 海 范 垂 直 於 海岸 ( 从 高 水 位 线 到 
低 水 位 线 ) 的 样 带 。 样 带 於 钢 线 湾 ( 11-13 ) 和 北角 咀 ( 4-l6 ) 的 位 置 分 别 显示 於 国 B-3 和 国 
B-4。 


样 方 ( 每 个 大 小 为 0.25 米 x0.25 米 ) 被 放置 在 高 、 中 、 低 潮 带 ， 兹 对 每 个 样 方 中 的 所 有 动 
物 群 进 行 了 铀 定 和 计数 。 固 著 生 物 则 以 样 方 内 每 个 物种 的 覆 蕾 百分比 估 算 。 


由 长 海岸 主要 由 篇 卵 石和 组成， 因此 未 揉 集 岩 心 样本 。 
底 棱 抓 样 调 查 


底 楼 样本 是 在 两 个 光 绕 登陆 点 的 治 岸 水 域 揉 集 。 在 位 於 香港 岛 西 部 的 钢 线 湾 ， 治 握 驻 的 光 
敌 走 和 线 寻 择 了 两 个 揉 样 点 ( B1 和 B2 ) ， 而 在 光 入 走 线 的 附近 则 录 择 了 另外 两 个 揉 样 点 
( B3 和 B4 ) 。 钢 线 湾 的 探 样 点 位 置 显示 於 图 B-3。 


在 位 於 南 丫 饥 北 端的 北角 咀 ， 治 气 凡 的 光 绕 走 线 寻 择 了 两 个 揉 样 点 ( B5 和 B6 ) ， 而 在 光 
敌 走 比 的 附近 则 玩 择 了 另外 两 个 揉 样 点 ( B7 和 B8 ) 。 北 角 咀 的 揉 样 点 位 置 显 示 於 图 B-4。 


揉 样 点 由 船上 的 全 球 定位 系统 ( GARMIN 78s ) 作 定 位 ， 细 节 见 表 B-2。 早 季 揉 样 於 2021 年 
2 月 28 日 在 险 天 下 从 中 高 潮 带 到 中 低潮 带 进行 。 在 钢 线 淤 ， 全 部 揉 样 点 ( B1 到 B4 ) 的 水 
深 和 范围 为 17.1 米 至 19.2 米 。 在 北角 咀 ，B5 和 B8 揉 样 点 的 水 深 范 围 为 9.2 米 至 12.0 米 ,而 
B6 和 B7 揉 样 点 的 水 深 范 围 为 17.2 米 至 25.2 米 。 另 外 ， 雨 季 揉 样 於 2021 年 5 月 16 日 在 险 
天 下 从 浅 潮 至 落 潮 进行 。 在 钢 线 湾 ， 全 部 探 样 点 ( B1 到 B4 ) 的 水 深 和 范围 为 16.7 米 至 19.4 
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B.4.13 


B.4.14 


B.4.15 


B.4.16 


米 。 在 北角 咀 ，B5 和 B8 揉 样 点 的 水 深 和 范围 为 10.3 米 至 12.0 米 , 而 B6 和 B7 揉 样 点 的 水 
深 和 范围 为 17.7 米 至 25.3 米 。 


在 每 个 揉 样 点 ， 使 用 抓 取 揉 样 器 ( 0.1 平方 米 揉 样 面积 x15 厘米 咬 入 深度 ) 揉 集 了 三 个 重复 
的 沉积 物 样本 。 所 揉 集 的 样本 要 过 到 至 少 三 分 之 二 的 抓 取 体 积 被 填充 时 才 被 接受 。 样 本 用 
温和 的 海水 通过 一 友和 莘 孔 尺 寸 为 1.0 毫米 和 0.5 毫米 的 塑料 节 箱 冲洗 。 从 残留 物 中 可 以 看 到 
的 大 型 动物 会 以 人 手 放置 到 小 塑 采 瓶 中 。 所 有 剩余 物 会 被 转移 到 一 个 塑 物 容器 中 作 莉 时 存 
放 。 


到 过 实验 室 后 ， 样 本 先 以 70% 乙 醇 溶 液 保 存 ， 然 后 用 1% 玫瑰 红 B 溶液 染色 。 样 本 被 储存 
一 天 ， 以 确保 足够 的 保存 及 染色 。 探 集 到 的 动物 群 透 过 放大 镜 从 白色 托盘 上 的 沉积 物 痪 留 
物 中 分 挟 出 来 。 为 确保 质量 ， 随 机 重新 检查 了 三 分 之 一 分 导 样 本 的 沉积 物 残 留 物 。 在 复查 
后 站 没有 发 现 遗 漏 的 动物 群 。 


雯 8-2 : 故 葵 厌 巷 影 吃 般 盘 


度 杰 和 
2 ET 


钢 线 渡 ， 香 港 岛 


B1 N 22”15.282” E 114” 07.859- 9:30 17.1 中 至 高 ”09:25 16.7 高 
B2 N 22”15.249“ E114” 07.817- 9:45 19.2 中 至 高 ”09:40 19.4 高 
B3 N 22”15.287- E114” 07.820” 10:30 17.5 中 至 高 ”10:35 区 汉 高 


B4 N 22" 15.246 E114。07.860′ 10:40 18.0 中 至 高 “10:50 19.0 高 


北角 咀 ， 南 丫 饲 


B5 N 22”14.423” E114” 07.182” 12:50 9.2 落 潮 11:30 10.3 高 


B6 N 22”14.464- E114” 07.277” 13:15 25 到 落 潮 11:50 25.3 高 


B7 N 22”14.463” E114” 07.184” 14:25 17.2 落 潮 14:25 17.7 落 潮 


B8 N 22" 14.423′ “ E114"07.225′ 14:35 12.0 ， 中 至 低 14:40 12.0 ， 落 潮 


揉 集 的 标本 被 多 定 为 最 低 分 类 解析 度 。 借 助 立 体 显微镜 和 复合 显微镜 ， 针 标本 的 形态 特征 
进行 了 检查 。 每 个 物种 的 个 体 数 量 只 透 过 计算 动物 群 的 前 部 来 记录 。 每 个 物种 的 缉 生 物 量 
以 保存 瀑 重 计算 ， 透 过 将 动物 在 滤纸 上 吸 乾 三 分 血 ， 然 后 称 重 至 最 接近 0.0001g。 


亚 潮 带 潜水 调查 


在 两 个 光缆 登陆 点 的 近 岸 水 域 进 行 了 潜水 苦 查 。 钢 线 湾 共 有 四 个 样 带 ( T1 至 T4 ) ， 如 团 
B-3 所 示 ， 以 评估 潜在 的 直接 和 间接 影响 。T1 是 一 条 从 登陆 点 沿 气 驻 光 敌 走 线 铺设 的 100 
米 样 带 。T2 和 T3 是 垂直 於 气 议 光 绑 走 线 的 50 米 样 带 。T4 是 一 条 治 位 於 气 议 光 缆 南 部 的 天 
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B.4.17 


B.4.18 


B.5 


B.5.1 


然 岩 岸 铺设 的 70 米 样 带 。 同 样 地 ,在 北角 咀 的 四 个 样 带 ( T5 至 T8 ) 亦 进 行 了 潜水 调查 ， 
如 图 B-4 所 示 ， 以 评估 潜在 的 直接 和 间接 影响 。T5 是 一 条 从 登陆 点 治 著 气 议 光 黎 走 线 铺 设 
的 140 米 样 带 。T6 和 1T7 是 垂直 於 提议 光 德 走 线 的 50 米 样 带 。 而 T8 是 一 条 铺 设 在 提议 光 
移 走 线 以 北 天 然 海岸 的 65 米 样 带 。 样 带 的 起 点 和 和 终点 都 由 船上 的 全 球 定 位 系统 ( GARMIN 
78s ) 作 定 位 。 表 B-3 显示 了 调查 样 带 的 细节 。 
潜水 调查 分 别 於 2021 年 4 月 17 日 (TI、T2 及 T6 ) 和 2021 年 4 月 22 日 (T3 至 T5 和 T7 
至 T8 ) 完成 。 钢 线 湾 和 北角 咀 的 水 能 见 度 均 较 差 ( < 0.5 至 1.0 米 ) 。 潜 水 测量 员 的 视野 有 
限 ， 因 此 可 能 无 法 记录 到 和 踪 处 的 珊瑚 ( 例如 距 享 潜水 测量 员 >1 米 ) 。 
透 过 参考 DeVantier 等 供 考 文献 %] ， 对 所 有 样 带 进 行 了 快速 生态 评估 ， 话 细 方 法 见 附录 B- 
1。 评 估 记 录 了 珊瑚 群落 的 详细 资料 ， 包 括 珊瑚 类 型 ( 石 珊瑚 、 八 放 珊 瑚 和 黑 珊瑚 ) 、 珊 瑚 
属 或 种 、 估 计 大 小 、 相 对 岂 度 和 健康 状况 。 通 过 快速 生态 评估 调查 ， 评 估 了 香港 水 域 已 记 
凶 珊 瑚 分 类 群 的 保育 状况 。 
于 8-3 : 玫 秦 湾 砂 鹏 查 柑 带 的 禾 盘 

WGS84 基准 ( ITRF96 参考 框架 ) 


长 度 ( 米 ) 


样 带 代号 线 度 (N ) 经度 (上 ) 
钢 乡 
中 避 100 N 22?" 15.317” E114” 07.917” N 22”15.291” E 114” 07.870” 
T2 50 N 22?" 15.328” E 114”07.899” N 22” 15.302” E 114”07.905” 
T3 50 N 22?" 15.312” E 114” 07.875” N 22”15.292” E114”07.894 
T4 70 N 22?" 15.312” E 114” 07.910” N 22” 15.274” E114”07.902” 
北角 咀 
T5 140 N 22?”14.388” E 114” 07.140” N 22?”14.440” E 114”07.202” 
T6 50 N 22?” 14.419” E 114” 07.154” N 22”14.398” E 114” 07.174 
T7 50 N 22?”14.442” E 114” 07.181 N 22?”14.421” E 114”07.201” 
T8 65 N 22”14.389” E 114” 07.140” N 22”14.418” E 114”07.138” 
调查 结果 
潮 间 带 届 查 结 果 


在 钢 线 湾 和 北角 咀 洽 潮 间 带 进行 了 定量 ( 步行 ) 调查 和 定量 样 方 调查 。 所 有 记录 的 生物 群 
都 被 确定 为 最 低 可 能 的 分 类 水 平 ， 详 细 和 结果 包含 在 附录 B.2 中 。 


“ DeVantier L.M., De'ath G., Done, T.J., & Turak, E., 1998. Ecological Assessment of a Complex Natural System: A Case Study from the Great Barrier 
Reef. Ecological Applications 8 (2): 480-496. 
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B.5.2 


B.5.3 


B.5.4 


B.5.5 


温 季 潮 间 带 届 查 


在 钢 线 湾 ， 步 行 调 查 期 间 所 届 察 的 生物 群 密度 较 低 ， 共 确认 了 23 个 物种 。 其 中 ， 数 量 最 多 
的 物种 为 盛 藉 允 麻 蕊 ( Tetracjita japonica ) 。 它 们 被 大 量 发 现在 碟 石 上 。 在 北角 咀 ， 步 行 
调查 期 间 所 观察 到 的 生物 群 密度 为 低 至 中 ， 共 确认 了 34 个 物种 。 在 所 有 潮汐 区 的 碟 石 上 ， 
发 现 大 量 秘 尼 考 大 ( Copitilum mitelo ) 和 所 藉 允 麻 先 ， 而 在 低潮 汐 区 的 入 卵石 和 岩石 上 则 
发 现 大 量 立 允 婉 ( Ceena grota ) 。 


旱季 潮 间 带 铜 查 


在 钢 线 湾 ， 步 行 铀 查 期 间 所 观察 的 生物 群 密度 为 低 至 中 ， 共 确认 了 27 个 物种 。 海 菏 石 喜 
( Unva sp. ) 为 碟 石 上 的 优势 物种 。 在 北角 咀 ， 步 行 调 查 期 间 所 观察 到 的 生物 群 密度 为 低 至 
中 ， 共 确认 了 33 个 物种 。 大 量 忆 尼 考 胡 和 禹 葛 蝎 ( Monodonto /abijo ) 发 现 於 低潮 汐 区 。 


从 样 带 调 查 观 察 到 海藻 在 登陆 点 南面 的 多 样 性 较 高 ， 由 於 该 处 有 较为 天 然 和 较 少 人 工 碟 
石 。 


底 棱 抓 样 调查 结果 


整体 而 言 ， 揉 集 到 的 102 个 分 类 群 中 有 94 个 被 锣 定 为 属 或 种 级 别 。 最 为 多 样 化 的 门 别 是 环 
节 动 物 门 ( 51 种 多 毛 类 ) ， 其 次 是 节肢 动物 门 ( 8 种 昭 类 + 6 种 端 足 上 类 +5 种 蟹 类 +1 种 寄 
居 钥 类 + 1 种 原 足 类 ) 、 软 体 动 物 门 ( 12 种 各 珊 类 动物 + 4 种 腹 足 类 + 1 种 掘 足 网 ) 、 球 
皮 动 物 门 ( 6 种 脆 星 类 + 1 种 海参 类 ) 、 星 吕 动 物 门 ( 2 种 ) 、 疹 索 动 物 门 ( 1 种 电 虎 急 

类 ) 、 半 索 动 物 门 ( 1 个 分 类 群 ) 、 纽 形 动 物 门 ( 1 个 分 类 群 ) ， 及 扇 形 动物 门 ( 1 个 分 类 
群 ) 。 各 门 的 缉 由 度 和 和 继 生 物 量 见 下 表 B-4。 


雯 8-4 : 语 共 因 查办 确 /3 竺 世 度 观 和 机 生物 二 


幅度 ( 个 体 数 ) | 大约 百 分 比 “| 生物 量 ( 克 ) 大 约 百分比 


旱季 - 2021 年 2 月 


环节 动物 门 329 54 4.0754 12 
节肢 动物 门 172 28 4.0568 12 
软体 动物 门 78 13 23.9331 68 
和 纽 形 动物 门 15 2 0.1224 0 
棘皮 动物 门 11 2 2.5836 7 
星 晕 动物 门 2 0 0.0207 0 
从 索 动物 门 可 0 0.1676 0 
局 形 动物 门 红 0 0.0015 0 
小 计 609 100 34.9611 100 
工程 项 目 简介 - 附件 B 瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 B-6 


南 丫 岛 光 绕 系 统 


内 部 参考 编号 7076767 


为 香港 电讯 有 限 公司 网 作 2022 年 2 月 25 日 


海洋 生态 评估 


大 约 百 分 比 
雨季 -2021 年 5 月 
环节 动物 门 224 64 1.7148 17 
软体 动物 门 58 16 5.2266 52 
节肢 动物 门 33 9 0.3730 4 
和 经 形 动物 门 20 6 1.8334 18 
棘皮 动物 门 10 3 0.2713 3 
星 吨 动物 门 5 1 0.0083 0 
符 索 动物 门 和 0 0.5599 6 
半 索 动物 月 0 0.0013 0 
小 计 352 100 9.9886 100 
悉数 961 44.9497 


注 : 0% : 雯 门 的 继 个 体 数 /生物 量 小 於 所 有 标本 的 1% 


B.5.6 在 旱季 揉 样 铀 查 中 每 个 揉 样 点 的 每 个 门 别 的 站 点 丰 度 和 相 轩 幅度 如 下 表 B-5 所 示 。 
B.5.7 在 钢 线 湾 ，B1 至 B4 的 站 点 幅度 为 低 水 平 ， 而 环节 动物 门 为 最 常见 的 门 。 


B.5.8 在 北角 咀 ，B5 和 B8 的 站 点 岂 度 为 中 至 高 水 平 ， 主 要 物种 分 别 是 节肢 动物 门 和 环节 动物 
门 ; B6 和 87 的 站 点 岂 度 维持 在 低 水 平 ， 而 最 常见 的 门 是 环节 动物 门 。 
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丢 8-5 : 证 药 颖 查办 龙 克 入 田 豆包 大 YN ) 参 灼 畦 名 厦 巨 分 由 (REL.N ) 


底 棱 样本 代 呈 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 


N REL. N N REL N N REL N N REL N N REL N N REL. N N REL. N N REL. N 
(IND)  ( 约 (IND) (6 (IND) (0 (ND) (6 (ND) (0 (IND) (0 约 (IND) (0 (IND) (2 
早 罕 
环节 动物 门 12 50 22 79 21 70 22 61 68 32 35 43 29 52 120 89 
节肢 动物 门 1 4 = = 3 10 2 6 146 68 3 4 13 24 4 3 
软体 动物 门 - - - - 可 3 - = = 5 到 = : = 
星 王 动物 门 1 4 = 2 7 2 6 - - 1 2 4 8 1 1 
棘皮 动物 门 9 38 5 18 2 7 10 28 1 41 50 5 9 5 4 
符 索 动物 门 和 4 1 4 1 3 = - 和 1 3 4 5 9 3 3 
遍 形 动物 门 = - - - - - - - - - - - - = 1 1 
刺 胞 动物 门 - - - - - - - - 1 1 - - - = 1 1 
总 数 24 100 28 100 30 100 36 100 217 100 83 100 56 100 135 100 
雨季 
环节 动物 门 24 83 32 71 27 57 47 78 9 28 18 40 25 63 42 78 
节肢 动物 门 - - 2 4 5 11 2 3 19 59 2 4 - - 3 6 
软体 动物 门 = - 1 2 - - - - - - - - - - - = 
星 缉 动 物 门 - - 3 7 3 6 6 10 4 13 1 2 1 3 2 4 
半 索 动物 门 : - 1 2 - - - - - - - - - - - - 
棘皮 动物 门 4 14 2 4 8 17 5 8 - - 20 44 13 33 6 11 
大 索 动物 门 1 3 3 7 4 9 - - = - 2 4 - = : 
刺 胞 动物 门 = 1 - - - - - - 2 4 1 3 1 2 
悉数 29 100 45 100 47 100 60 100 32 100 45 100 40 100 54 100 
注 : 
N : 门 的 站 点 沁 度 ( 个 体 数 ) 
Rel. N : 门 在 每 个 探 样 地 点 的 相对 由 度 ( % ) 
0% : 在 揉 样 点 ， 门 的 相对 由 度 小 於 1% 
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B.5.9 在 旱季 , 每 个 探 样 点 最 为 大 量 的 五 种 分 类 群 显示 於 表 B-6。 
雯 8-6 : 皖 季 故 巷 闫 查办 瞩 为 励 熏 的 五 看 分 疾 开 
密度 (个 体 数 / | 生物 量 ( 克 / 


样本 代号 


相 半 幅度 (9%) 


组 | 种 ES) 平方 米 ) 
G Phine sp. 0.1650 
P Aglaophnamus oaibranchnis 10 0.0427 
B1 P 5igammpra haonaokar 10 0.0070 
B Fujvia hungerforoli 7 2.4560 8 
B Thneora /ata 7 0.5830 8 
P Chaetopterus sp. 10 0.0473 11 
P Hormothoe sp. 10 0.0433 11 
B2 P Agl/aophnaomus jyrochaeta 10 0.0313 11 
G Phinesp. 7 0.0850 7 
P Caopitella sp. 7 0.0520 7 
P Aglaophnaomus jyrochaeta 17 0.0413 17 
P Harmo 妨 oe sp. 10 0.0683 10 
B3 P Paraprionospio pinnata 10 0.0123 10 
G Phiine sp. 7 0.0883 7 
P Poecilochnaetus sp. 7 0.0550 7 
P Aglaophaomus jyrochaeta 13 0.0433 
P Lumbrineris sp. 13 0.0123 1 
B4 G Phihne sp. 10 0.0897 8 
P Paoraprionospio pinnata 10 0.0070 8 
Ec Temnopleurus toreumaticus 7 4.6810 6 
A Copreljla sp. 470 1.7033 65 
P Poecilochaetus sp. 77 0.4210 11 
B5 p EN AS 23 0 1257 3 
hwanghaiensis 
P Neanthes java 13 1.3943 2 
P Glycinae guranovae 13 0.0267 2 
B Jrmoclea /ionota 93 19.5267 34 
P Neanthes java 20 1.9810 7 
B6 P Aglaophaomus qibranchis 17 0.0750 6 
P Poecilochnaetus sp. 17 0.0417 6 
B Paoraotaopes Unauljatus 10 10.1710 4 
A Caoprella sp. 20 0.1483 11 
P Micronephtys sphaoerocirrata 20 0.0277 11 
B7 N Nemertea spp. 17 0.0857 9 
P Gjycinde 9uraonovae 17 0.0690 
B FuIvia hungerforoli 10 2.2490 
P Poecilochaetus sp. 263 1.3487 59 
P Harmothoe sp. 63 0.2883 14 
B8 N Nemertea spp. 10 0.0833 2 
P Prronospio malmgremi 10 0.0307 2 
B NitiaoteWina /15chker 了 0.4443 1 
注 : 


A= 端 足 类 ( Amphipod ) ; B = 各 珊 类 ( Bivalve ) ; Ec = 环 皮 动物 类 ( Echinoderm ) ; G = 腹 足 类 ( Gastropod ) 
;N = 和 纽 形 动物 门 ( Nemertean ) ;P = 多毛 类 ( Polychaete ) 
wt = 0.00 克 / 平 方 米 : 继 生 物 量 小 於 0.01 克 / 平 方 米 的 试 样 
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B.5.10 在 钢 线 湾 ， 所 以 分 类 群 均 处 於 低 密度 ， 亦 没有 观察 到 主要 或 较 需 大 量 的 分 类 群 。 在 北角 
咀 ， 门 的 分 作 在 不 同 探 样 点 ( B5 至 B8 ) 都 不 一 。 在 B5 揉 样 点 ， 录 得 大 量 主要 的 端 足 类 物 
种 ( Caprella sp. ) 。 在 B6 揉 样 点 ， 允 融 类 5 花 入 夭 狼 ( Timoclea lionota ) 为 常见 的 物种 ， 
其 密度 为 低 至 中 等 。 在 B7 揉 样 点 ， 所 有 分 类 群 均 具 低 密 度 ， 芷 没有 较 需 大 量 及 常见 的 分 
类 和 群 。 在 B8 探 样 点 ， 多 毛 类 ( Poecilochaetus sp. ) 为 该 位 置 的 主要 物种 。 


B.5.11 在 雨季 , 每 个 探 样 点 最 为 大 量 的 五 种 分 类 和 群 显示 於 表 B-7。 
玫 B-7 : 扎 丢 谨 磊 卷 查办 敌 因 大 上 熏 的 五 项 耸 兰 改 


密度 (个 体 | 生物 量 ( 克 / 


和 卉 0 
样本 代 跨 征 数 /平方 米 ) | ， 平方 米 ) 相对 由 度 (%) 
P Aglaophnaomus qibraonchis 20 0.0157 21 
P Luwmpriners sp. 17 0.0410 17 
B1 P Aglaophnaomus /yrochaeta 13 0.0757 14 
P Linophnerus paucibronchiata 13 0.0663 14 
B Thneora /ata 7 0.1560 7 
P Aglaophaomus qibraonchis 33 0.1340 22 
P Aglaophnomus /yrochaoeta 13 0.0067 9 
B2 N Nemertea spp. 10 0.5973 7 
Ec Ophiuroidea spp. 10 0.1163 7 
P 9ternaspjis Scutata 7 0.0337 
P Aglaophnaomus /yrochaeta 50 0.0850 32 
B Thneora /ata 20 0.4563 13 
B3 P LuUmpriners nagae 13 0.1743 9 
N Nemertea spp. 13 0.1220 9 
9 Unidentified juvenile shrimp 10 0.0297 
P Aglaophaomus qibraonchis 63 0.0753 32 
Ec Amphioplus aepressus 20 0.5370 10 
B4 P LuUmprners nagae 17 0.2290 
P Aglaophnaomus /yrochaeta 13 0.0610 7 
P Paraprronospio pinnata 13 0.0063 双 
Eropisella sp. 27 0.0093 25 
Ec Ophionereijs sp. 7 4.9147 
B5 忆 Notomastus sp. 7 1.8247 
9 Alpheus japomicus 7 0.4467 6 
Ec Amphioplus aepressus 7 0.0517 6 
B 5accella mountana 23 1.0357 16 
B 7Trmoclea 1onota 13 0.2287 9 
B6 B Tneora /ata 10 0.2913 7 
P Luwmprineris sp. 10 0.0277 7 
P 51gambra haonaokar 10 0.0033 7 
B7 B 7Trmoclea 1onota 20 3.2600 125 
P Aglaophnaomus /yrochaoeta 20 0.1007 15 
P Luwmprineris sp. 17 0.0753 13 
B 5accella mountiana 10 0.3917 
P Maldanidae spp. 10 0.0573 8 
B8 P 5ternaspjis scutata 23 0.0980 13 
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密度 (个 体 | 生物 量 ( 克 / 


、D 晶 
样本 代号 和 数 /平方 米 ) | ， 平方 米 ) 相对 由 度 (%) 
P Poecilochnaetus sp. 20 0.1690 11 
P Aglaophaomus /yrochaoeta 17 0.0720 9 
P LUmbrineris sp. 下 3 0.0613 又 
P Harmothoe sp. 13 0.0270 又 


注 : 
A= 端 足 类 ( Amphipod ) ; B = 允 敲 类 ( Bivalve ) ; Ec = 棘皮 动物 类 ( Echinoderm ) ; N = 经 形 动物 门 ( 
Nemertean ) ;P = 多 毛 类 ( Polychaete ) ; S= 昭 类 ( Shrimp ) 
wt = 0.00 克 / 平 方 米 : 乱 生物 量 小 於 0.01 克 / 平 方 米 的 试 样 
B.5.12 在 钢 线 湾 ， 所 有 生物 群 均 处 於 低 密度 ， 范 没有 发 现 优势 或 较 专 大 量 的 分 类 和 群 。 在 北角 咀 ， 
由 於 站 点 澳 度 减 少 至 低 水 平 ， 因 此 没有 发 现 优势 或 较 需 大 量 的 分 类 群 。 


B.5.13 每 个 揉 样 点 的 物种 数量 、 群 落 密度 、 群 落 生 物 量 、 香 农 - 章 弗 多 样 性 指数 ( 1 ) 和 皮 虚 物种 
均匀 度 ( / ) 见 下 表 B-8。 
雯 8-8 : 语 共 钴 查办 抄 物 硬 避 和 捍 、 群 玲 砍 层 、 有 刑 玫 和 条 二 、 亚 攻守 为 多 蔡 具 此 茹 (1 ) 轴 
民 唐 物 厚 灼 与 大 (J) ) 


样本 代 忠 
| 吕 | 员 w 
晰 可 数量 物种 03 时 地 1 29 2 2 到 如 5 2 
平方 米 ) 雨季 13 24 19 21 20 24 19 24 
群落 密度 ( 个 笨 数 /里 季 80 93 10 10 77 27 187 450 
平方 米 ) 雨季 97 150 157 200 107 150 133 180 
群落 生物 量 ( 克 / 平 旱季 4.93 34.64 2.64 12.15 9.28 38.00 9.20 6.86 
方 米 ) 雨季 0.62 3.17 1.09 1.76 7.57 9.65 5.19 4.25 
香农 - 章 弗 多 样 性 指 旱季 2.50 2.83 2.82 2.86 1.66 2.70 2.98 1.81 
数 履 ' 雨季 2.29 2.87 2.42 2.52 2.73 2.98 2.68 2.93 
旱季 0.95 0.96 0.94 0.96 0.48 0.81 0.92 0.54 
| 雨季 0.89 0.90 0.82 0.83 0.91 0.94 0.91 0.92 
B.5.14 在 钢 线 湾 ，B1 至 B4 揉 样 点 的 物种 数量 较 低 ， 而 群落 密度 为 低 至 中 等 水 平 。 分 类 群 分 人 十 
分 平均 半 致 较 高 的 / 值 。 整 体 而 言 ， 必 值 处 於 中 等 水 平 。 揉 样 点 之 间 的 群落 生物 量 是 
释 的 ， 过 取决 於是 否 收集 了 较 大 的 个 体 。B2 揉 样 点 的 群落 生物 量 较 高 ， 因 及 探 集 到 公 敲 类 
滋 航 棍 刻 女 ( Poratoapes undulatus ) ( 1 个 个 体 ，4.55 克 ) 和 气 式 欧 区 用 ( Dosinia 
japonica ) ( 1 个 个 体 ,3.21 克 ) 。 其 他 揉 样 点 ，B1、B3 和 B4，, 均 具 低 群 落 生物 量 。 


B.5.15 在 北角 咀 ， 揉 样 点 的 物种 数量 为 中 至 高 水 平 ， 但 群落 密度 随 不 同 探 样 点 释 动 。 在 B5 和 B8 
揉 样 点 ， 由 於 其 中 一 个 分 类 群 的 数量 较 多 ， 半 致 较 高 的 群体 密度 和 较 低 的 /J 值 及 由 值 。 在 
B6 和 B7 揉 样 点 ， 和 群体 密度 为 中 等 水 平 。 分 类 群 分 作 较 坑 平 均 ， 半 致 中 等 的 / 值 及 岂 值 。 
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B.5.16 


B.5.17 


群体 生物 量 随 不 同 探 样 点 人 释 动 。 在 B6 探 样 点 ， 发 现 大 量 台 敲 类 区 态 航 轨 ( 28 个 个 体 ， 
5.86 克 ) 
亚 潮 带 潜水 届 查 结果 


表 B-9 显示 了 所 有 珊瑚 潜水 届 查 样 带 的 快速 生态 评估 基底 属性 。 在 钢 线 湾 ， 主 要 的 基底 是 
软 泥 。 在 北角 咀 ， 灌 水 区 域 ( 即 <7 米 ) 的 主要 基底 是 沙 ， 而 深水 区 域 则 为 软 泥 。 


雯 8-9 : 亚 缆 海水 议 查 奉送 的 伏 遂 全 尽 郭 放 大 启 大 此 


样 带 代 跳 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 


局 “100 50 50 70 140 50 50 65 


9 人 估 二 表 1.5-15 9-10 13-:15 13 1-15 5-6.5 9-11 1-2 


硬 质 基底 
基 岩 / 连 纺 铺 筑 


25 = = 100 21 = = 100 


碟 石 (直径 >50 厘米 ) 

碟 石 (直径 <50 厘米 ) 

角 碟 

其 他 

软 质 基底 

沙 - - - - 11 100 

黏 泥 / 粉 砂 75 100 100 - 68 - 100 


悉数 100 100 100 100 4100 100 100 100 


下 表 B-10 显示 了 在 钢 线 湾 四 休 样 带 的 快速 生态 评估 生态 属性 和 珊瑚 分 类 群 。 图 B-5 记录 了 
五 个 石 珊瑚 分 类 和 群 和 两 个 软 珊 瑚 ( 八 放 珊瑚 ) 分 类 群 ， 而 它们 的 分 类 在 不 同样 带 均 不 一 。 
在 Tl 样 带 , 软 珊瑚 的 百分比 比 石 珊瑚 的 高 。 常 见 的 软 珊 瑚 是 在 软 泥 上 观察 到 的 胃 豫 歼 

( Echinomuriceao sp. ) 。 调 查 亦 发 现 非常 少 的 诲 妙 人 黎 ( Covernulariao obesao ) 群落 和 属 敬 性 
豫 狐 ( Tubastraea aiaphana ) 群落 。 在 T2 样 带 ， 发 现 较 高 的 软 珊 瑚 百分比 ， 全 部 均 为 位 於 
软 泥 上 的 声 狂 煞 另外 , 亦 发 现 两 个 帮 等 旦 歼 列 民 洗 ， 估 石 珊 瑚 的 1% 履 昔 百 分 比 。 在 T3 
样 带 ， 只 有 六 个 柳 珊 瑚 群落 被 发 现 於 软 泥 上 ， 兹 估 软 珊瑚 覆盖 百分比 的 3%。 在 T4 样 带 ， 
石 珊 瑚 的 乱 覆 董 百分比 为 11% ， 当 中 包括 五 话 房 攻 狂 副 ( Favites pentagona ) 、 拓 萌 参 星 亚 
观 ( Cyphastrea serajilia ) 、 恢 有 形 防 婉 歼 镭 ( Turbinaria peltata ) 及 多 才 厨 性 敢 镭 ( plesiastrea 
versipora ) 。 就 有 较 高 相对 沁 度 的 珊瑚 分 类 群 而 言 , 治 TL 和 1T2 样 带 ， 者 歼 袭 疲 评 需 等 级 
13 常见 , 到 /4 丰富 , 。 治 T4 样 带 ， 属 石 珊瑚 的 五 淆 房 荔 静 玫 ,被 评 需 等 级 【2 不 常 
见 」 。 其 他 珊瑚 分 类 群 则 被 评 坊 !1 稀有 4 。 所 有 发 现 的 珊瑚 群落 均 处 於 健康 状态 。 
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B.5.18 


下 表 B-11 显示 了 在 北角 咀 四 人 条 样 带 的 快速 生态 评估 生态 属性 和 珊瑚 分 类 和 群 。 图 B-6 记录 了 
三 个 石 珊瑚 分 类 和 群 和 四 个 软 珊 瑚 ( 八 放 珊 瑚 ) 分 类 群 ， 而 它们 的 分 类 在 不 同样 带 均 不 一 。 
在 T5 样 带 , 软 珊瑚 的 百分比 比 石 珊瑚 的 高 。 数 量 较 多 的 软 珊瑚 是 在 软 氟 上 的 秦 铬 狐 ,， 亦 有 
少量 其 他 的 软 珊瑚 群落 ,例如 芳 胡 鸳 秦 ( Anthogorgio sp. ) 、 阁 芍 敬 殉 ( Denqronephthya 
sp. ) 及 大 和 星 狗 狐 ,和 石 珊瑚 群落 ， 多 姑 司 性 狂 名 。 在 T6 柑 带 ， 销 得 更 高 的 软 珊 瑚 履 董 
百分比 ， 而 全 部 均 坑 在 沙 质 基底 上 的 才 狂 玫 。 另 外 ， 共 发 现 三 个 怕人 星 静 旨 群 落 ， 站 个 石 
珊瑚 覆 鞭 百分比 的 1%。 在 T7 样 带 ， 以 才 镍 玫 访 主 的 软 珊瑚 覆 鞭 百分比 较 高 。 该 处 有 一 个 
短 敬 性 驱 镭 ( Tubastraea coccinea ) 和 畴 柳 歼 狐 ( Echinogorgia sp. ) 群落 。 在 T8 样 带 ， 石 珊 
瑚 和 软 珊瑚 的 履 芋 百分比 都 非常 低 。 衣 处 发 现 到 属 石 珊瑚 的 您 刍 羽 艳 甫 狐 ( plotygura 
cornosa ) 和 属 软 珊瑚 的 闸 玖 网 狗 狐 。 就 有 较 高 相对 沁 度 的 珊瑚 分 类 和 群 而 言 , 在 T5、T6 及 
T7 柑 带 的 九 殉 砚 彼 评 坑 等 级 【3 常见 到 /4 丰富 上 。 其 他 珊瑚 分 类 群 则 被 评 需 11 黎 
有 .J 。 所 有 发 现 的 珊瑚 群落 均 处 於 健康 状态 。 
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于 6-10 : 在 卿 仍 小 殉 到 海 水 议 查 楷 带 的 侠 话 人 竺 训 钴 查 竺 训 大 华 因 独 狐 分 烽 形 
OICECTTICSCTD 
石 珊 表 19%6 Tubastraea diaphnana w: 5-10 厘米 
T1 196 Covernularia obesa 1 h:5 厘米 1 稀 有 健康 
全 23% Echinomuwricea sp. 70 h: 5-60 厘米 3 常见 健康 
石 珊 瑚 0.5 1% Tubastraea diaphana 2 w: 5-10 厘米 1 黎 有 健康 
八 放 珊 瑚 4 73% Echinomuwricea sp. 112 h: 5-60 厘米 4 侦 富 健康 
T3 八 放 珊 瑚 0.5 3% Echinomuwricea sp. 6 h: 5-20 厘米 1 黎 有 健康 
69% Favites pentagonga 7 w: 20-120 厘米 2 不 常见 健康 
2% Cyphastrea serajlia 2 w: 20-120 厘米 1 黎 有 健康 
人 ee 2% Turbinaria peltata 3 w: 50-60 厘米 1 黎 有 健康 
19% Plesiastrea versipora 1 w: 20-30 厘米 1 黎 有 健康 
注 :*w: 袖 度 ; h :高度 
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六 8B-11 : 在 沙 房 达 殉 狐 小 钞 庆 查 带 为 伏 省 全 尽 脑 查 允 尽 大 帮 击 于 狐 分 烽 聋 


标 带 代号 和 驴 尾 寺 履 董 自分 比 
1% Plesiastrea versipora 1 w: 100-120 厘米 1 稀有 健康 
司 2 1% Tubastraea diaphana 3 w:5 厘米 工 稀有 健康 
T5 1% Anthogorgia sp. 1 h: 20-30 厘米 1 稀有 健康 
败 放 珊 珊 3 1% Denadronephthya sp. 1 w: 40-50 厘米 1 稀有 健康 
302% Echinomuwricea 5p. 128 h: 5-60 厘米 3 全 健康 
石 珊 珊 0.5 19%6 TuUbastraea diaphana 3 w:5 厘米 1 稀有 健康 
炎 八 放 珊 珊 3 36% Echinomuwricea sp. > h: 5-60 厘米 3 和 健康 
石 珊 表 0.5 1% TUbpastraea coccinea 1 w: 5-10 厘米 1 稀有 健康 
T7 1% Echninogorgia sp. 1 h: 30-40 厘米 1 稀有 健康 
八 放 珊瑚 4 
57% Echinomuwricea sp. 76 h: 5-70 厘米 4 丰富 健康 
石 珊 表 0.5 1% Platygura carnosa 2 w: 10-20 厘米 1 稀有 健康 
攻 八 放 珊 珊 0.5 29%6 Denadronephthya sp. 3 w: 5-30 厘米 1 稀有 健康 
注 :*w: 实 度 ; h: 高 度 
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B.6 生态 价值 评估 
潮 间 带 生物 群 
B.6.1 调查 区 域 的 潮 间 带 生 物 群 评估 显示 於 表 B-12。 
丢 B-12 : 庆 查 大 碟 M 小 导 带 人物 避 郭 廊 
天 然 性 钢 禾 渡 : 带 有 篇 卵 石和 岩石 的 天 然 海岸 
北角 咀 : 带 有 碟 砂 、 镶 卵石 和 散落 岩石 的 天 然 海 岸 
生境 面积 的 大 小 小 
多 样 化 钢 线 湾 : 低 生 物 多 样 化 
北角 咀 : 低 至 中 等 的 生物 多 柑 化 
黎 有 程度 在 香港 普通 常见 
再 造 性 不 可 再 造 
雾 碎 性 不 堆 碎 
生态 联 玛 与 公海 相连 
潜在 价值 不 适用 
哺育 场 /繁育 场 未 发 现 
久 踪 程度 未 知 
厅 度 /野生 生物 的 数量 钢 线 湾 : 低 
北角 咀 : 低 至 中 等 
生态 价值 钢 线 潜 : 低 
北角 咀 : 低 
B.6.2 根据 雨季 及 旱季 的 调查 结果 , 潮 间 带 生 物 群 在 钢 线 湾 和 北角 咀 都 具有 低 或 低 至 中 等 的 生物 
多 样 化 特征 。 此 外 ， 兹 没有 发 现 具 有 保育 重要 性 的 物种 。 所 记 销 的 潮 问 带 分 类 群 很 常见 范 
广泛 分 作 在 香港 治 岸 。 潮 间 带 生物 群 的 生态 价值 被 电 类 为 【 低 」 。 因 此 ， 预 计 气 广 的 海底 
光复 项 目的 直接 和 间接 生态 影响 都 是 可 以 接受 的 。 
底 楼 环境 
B.6.3 调查 区 域 的 底 楼 环境 评估 显示 於 下 表 B-13。 根据 调查 结果 , 在 两 个 登陆 点 的 底 楼 群落 处 於 
健康 状态 ， 兹 没有 污染 灰 力 。 此 外 ， 范 没 有 发 现 具有 保育 重要 性 的 物种 。 在 钢 线 湾 ， 底 楼 
群落 在 软 泥 基 底 的 生物 多 样 化 、 矶 度 及 生物 量 均 处 苍 低 至 中 等 水 平 。 低 由 度 和 生物 量 网 乎 
不 是 其 他 较 高 营养 级 动物 群 的 潜在 食物 来 源 。 整 体 而 言 ， 底 棱 群 落 的 生态 价值 被 电 籽 ,为 
[ 低 至 中 等 。 
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B.6.4 在 北角 咀 ， 底 楼 群落 在 软 派 基底 的 生物 多 样 化 较 低 ， 而 丰 度 和 生物 量 则 随 季 和 节 释 化 。 於 旱 
季 揉 样 中 ，B5 和 88 揉 样 昌 有 1 至 2 个 优势 类 和 群 ， 导 致 高 矶 度 。 过 将 是 较 高 营养 水 平 的 底 
层 棱 息 饲养 者 的 季节 性 食物 来 源 。 然 而 ， 壳 些 食物 来 源 较 需 受 限 和 具 周 期 性 。 整 体 而 言 ， 
底 楼 群落 的 生态 价值 被 归 类 为 【 低 至 中 等 , 。 


入 8-13 : 兰 查 司 成 语 芯 己 退 郭 捷 


天 然 性 


生境 面积 的 大 小 
多 样 化 


潜在 价值 
哺育 场 / 繁 育 场 

久 束 程度 

亿 度 /野生 生物 的 数量 
生态 价值 


珊瑚 群落 


钢 线 潜 


入， 


北角 咀 : 


不 庆 用 


钢 线 湾 : 
北角 咀 : 


不 庆 用 
不 庆 用 
不 庆 用 


钢 线 湾 : 
北角 咀 : 


不 庆 用 
不 庆 用 
不 庆 用 
不 适用 


钢 线 湾 : 
北角 咀 : 


: 天 然 软 泥 基 度 
带 有 幼 沙 的 天 然 软 泥 基 底 


低 至 中 等 的 生物 多 样 化 
低 至 中 等 的 生物 多 样 化 


不 适用 
季节 性 底 棱 乌 养 者 的 潜在 食物 来 源 


中 等 
低 至 中 等 


B.6.5 调查 区 域 的 珊瑚 群落 评估 显示 於 表 B-14。 
丢 8-14 : 兰 查 司 成 镍 动 豆 汐 部 廊 


天 然 性 


生境 面积 的 大 小 
多 样 化 


黎 有 程度 
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钢 线 潜 
北角 咀 
不 庆 用 
钢 线 潜 
北角 咀 
不 庆 用 


: 天 然 软 泥 基 度 
: 天 然 幼 沙 或 软 泥 基 底 


: 低 珊瑚 物种 数量 
: 低 珊瑚 物种 数量 
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准则 潮 间 带 生物 群 


再 造 性 不 适用 

寺 碎 性 不 适用 

生态 联 栓 不 适用 

潜在 价值 不 适用 

哺育 场 / 繁 育 场 不 适用 

久 束 程度 不 适用 

丰 度 /野生 生物 的 数量 钢 线 湾 : 在 亚 潮 带 及 软 泥 基 底 的 软 珊瑚 具 中 等 由 度 
北角 咀 : 在 亚 潮 带 及 软 泥 基 诡 的 软 珊瑚 具 中 等 由 度 

生态 价值 铜 线 湾 : 中 等 
北角 咀 : 低 至 中 等 


B.6.6 在 钢 线 湾 ， 珊 瑚 群落 的 特征 是 物种 数量 禾 著 百 分 比 非常 低 。 调 查 发 现 了 一 种 具 代 表 性 的 
软 珊 瑚 ， 都 胜 帮 ， 其 幅度 处 於 中 等 水 平 。 亦 发 现 数量 非常 少 的 石 珊瑚 群落 展 形 仿 曙 亚 狐 和 
你 雪 羽 局 歼 雪 ， 且 有 具 较 高 保育 重要 性 。 然 而 ， 和 过 三 个 物种 广泛 分 作 於 其 他 水 域 ， 亦 非 香港 
本 地 稀 有 物种 。 因 此 ， 珊瑚 群落 的 生态 价值 被 归 类 为 【 低 至 中 等 , 。 


B.6.7 在 北角 咀 ， 珊 瑚 群落 的 特征 是 物种 数量 非常 低 ， 但 属 软 珊瑚 的 夫 静 到 材 六 百分比 为 中 等 。 
如 数量 非常 少 且 高 保育 重要 性 的 石 珊瑚 群落 您 甸 忆 局 殉 玫 。 然 而 ， 两 个 物种 广泛 分 作 於 其 
他 水 域 ， 亦 非 香港 本 地 稀有 物种 。 因 此 ， 珊 瑚 群落 的 生态 价值 被 归 类 为 【 低 至 中 等 , 。 


B.7 洪 在 生态 影 和 澳 
B.7.1 有关 发 展 的 潜在 生态 影响 评估 使 用 以 下 的 协议 。 生 态 影 响 的 分 类 如 下 : 


。 对 潮 间 带 和 亚 潮 带 生 物 群 的 直接 影 
。 对 海洋 哺乳 动物 的 直接 影 

。 对 海 演 保 访 区 的 直接 影 

。 对 有 具 保育 重要 性 物种 的 直接 和 间接 影 
。 对 潮 间 带 和 亚 潮 带 生物 群 的 间接 影 
。 对 海洋 哺乳 动物 的 间接 影 

。 运作 期 间 的 潜在 影 


B.7.2 根据 《环评 技术 人 备忘录 》 附 件 8 中 间 明 的 避免 原则 ， 通过 设计 释 更 减 少 不 利 生态 影响 的 潜 
力 被 考虑 到 (a) 其 技术 可 行 性 和 (b) 其 必要 性 ， 考 虑 到 预计 影响 的 程度 。 

B.7.3 有 关 在 铺设 过 程 中 用 作 最 小 化 和 补偿 剩余 生态 影响 的 附加 措施 亦 将 提 及 。 预 计 不 可 避免 的 
残余 影响 ， 假 设 已 实施 所 有 提 广 的 和 组 解 措 施 ， 已 画 可 能 详细 和 量化 列 出 。 
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海洋 生态 评估 


对 潮 间 带 和 亚 潮 带 生物 群 的 让 接 影 和 澳 


B.7.4 治 光 编 沟 槽 的 潮 间 带 和 亚 潮 带 软 底 底 楼 生物 群落 将 在 短期 内 受到 让 接 影响 。 然 而 ， 一 但 光 
绕 铺 设 工程 完成 ， 与 安装 工程 开始 之 前 存在 的 组 合 相似 的 底 棱 动 物 群 预计 将 重新 定居 软 底 
楼 息 地 。 因 此 ， 预 计 革 软 底 底 楼 组 合 的 让 接 影 响 较 需 短 期 且 不 大 。 


B.7.5 由 於 光缆 将 会 分 别 铺设 在 钢 线 湾 的 斜 波 上 和 北角 咀 沙 潍 上 已 有 的 登陆 管 /接线 盒 ， 治 海岸 线 
的 亚 潮 带 岩 石 棱 息 地 将 不 会 受到 影响 。 光 和 绑 将 由 潜水 员 在 靠近 气 届 登陆 点 的 治水 区 铺设 ， 
以 避免 对 硬 底 楼 息 地 的 示 接 影响 ， 芷 通过 遗 择 珊瑚 覆 董 率 低 的 软 底 楼 息 地 的 路 线 ， 以 画 量 
减 少 对 珊瑚 群落 的 影响 。 


B.7.6 光 编 走 线 已 避 开 所 有 於 硬 质 基底 - 岩石 海 床 、 磺 石 等 上 的 珊瑚 群落 ， 因 为 光绪 只 能 安装 在 
由 沙子 或 泥土 组 成 的 海 床 下 方 。 然 而 ， 在 钢 线 湾 和 北角 咀 登 陆 点 的 附近 ， 珊瑚 潜水 调查 在 
光缆 将 会 铺设 的 亚 潮 带 软 质 基 底 发 现 了 中 等 覆 蕾 百分比 的 软 珊 瑚 才 狗 更 。 该 物种 广泛 分 作 
於 香港 水 域 ， 芷 无 保育 重要 性 ， 整 体 而 言 ， 变 地 区 的 珊瑚 被 评估 为 较 低 生态 价值 。 岸 端 光 
复 ( 分 别 距 底 钢 线 湾 登 陆 站 约 212 米 和 北角 咀 登 陆 站 约 176 米 ) 的 安装 工程 将 使 用 潜水 员 
操作 的 手动 溃 喷 工具 进行 。 


B.7.7 在 可 能 的 情况 下 ,在 手动 安装 过 程 中 会 对 光 徐 走 线 进行 小 幅 调整 ， 以 避免 对 软 珊瑚 群落 的 
直接 影响 。 在 光复 铺设 期 间 ， 将 有 一 部 分 蜀 邳 玫 固 体 可 能 被 干 摄 ， 然 而 ， 当 海 床 重新 形成 
时 ， 声 驳 绢 将 重 殖 它们 以 前 的 位 置 ， 覆 董 率 将 羽 复 到 光 纺 铺设 前 的 水 平 。 


对 海洋 哺乳 动物 的 直接 影 和 澳 


B.7.8 高 速 舱 焦 造 成 的 础 撞 ( 例如 以 每 小 时 超过 40 千 米 的 速度 行 吏 ) 相信 半 航 类 动物 会 构成 重大 
风 除 。 然 而 ， 铀 於 光 篇 铺 设 萤 舱 的 最 高 速度 仅 为 每 小 时 1 千 米 ， 而 且 光 缆 走 线 位 於 海洋 哺 
乳 动物 经 常 出 没 的 区 域 之 外 ， 舱 焦 与 鲸 类 动物 相 撞 的 风险 将 较 吉 低 。 因 此 ， 预 计 不 会 因 舱 
焦 碰 撞 而 对 海洋 哺乳 动物 造成 直接 影响 。 


对 海滨 保 访 区 的 直接 影 和 澳 


B.7.9 在 北角 咀 已 有 的 登陆 管 /接线 盒 和 一 小 段 的 光 绕 走 线 岸 端 部 分 位 於 被 划 坊 海 演 保 妨 区 的 土 

地 ， 普 治 北角 咀 海 岸 线 一 直 延 申 。 亦 和 范围 由 天 然 海 岸 线 和 组成， 站 具 有 岩石 海岸 、 海 角 、 兰 
穴 、 内 湾 、 海 潍 和 其 他 具有 较 高 景观 价值 的 海岸 特征 。 考 处 到 在 登陆 点 进行 的 光复 埋设 工 
程 规模 小 且 时 间 短 ， 因 此 在 登陆 点 ， 亦 即 海 演 保 访 区 内 进行 的 工程 引致 的 影响 不 大 。 整 个 
过 程 只 需要 在 海 淤 上 进行 少量 治 层 挖掘 ， 就 可 以 曝露 已 有 的 登陆 管 入 口 ， 再 将 光 徐 拉 过 登 
陆 管 普 进入 已 有 的 接线 盒 。 光 和 缆 铺 设 完 成 后 ， 登 陆 管 和 口 处 的 潇 槽 将 用 原材料 回填 范 恢复 
到 原本 状态 。 壳 些 工 程 为 踢 时 性 ， 芷 将 以 最 小 化 进行 。 动 植物 不 会 受到 影响 ， 因 为 当 陆 上 
工程 完成 后 ， 工 程 区 域 将 恢复 原状 。 整 体 而 言 ， 本 项 目 不 会 对 陆地 生态 造成 影响 。 因 此 ， 
海 演 保护 区 不 会 因 本 项 目 而 受到 永久 性 影响 。 
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海洋 生态 评估 


B.7.10 


B.7.11 


B.7.12 


B.7.13 


B.7.14 


B.7.15 


B.7.16 


B.7.17 


B.7.18 


海 演 保护 区 内 的 工程 范围 为 位 於 北角 咀 的 登陆 沙 潍 ， 而 现 已 有 的 登陆 管 /接线 盒 则 位 於 混 凝 
土 硬 支撑 区 域内 。 根 据 资 料 研究 和 调查 ， 在 工程 区 域内 汞 没有 确定 具有 保育 重要 性 的 物 
种 。 


具 保 育 重要 性 物种 的 直接 和 间接 影 罗 


在 钢 线 湾 样 带 上 发 现 了 一 些 具 保育 重要 性 的 石 珊瑚 群落 ,包括 展 形 仿 曙 歼 狐 和 你 雪 房 局 下 
履 , 内 然 各 三 个 物种 广泛 分 作 於 其 他 水 域 ， 且 壮 非 香港 本 地 的 稀有 物种 。 光 编 走 和 线 将 尽量 
避 并 硬 质 基底 /巨石 上 的 所 有 珊瑚 群落 ( 包括 上 述 提 及 的 具 保育 重要 性 石 珊瑚 ) ， 因 有 需 光 禾 
只 能 铺设 在 由 沙子 或 泥土 组 成 的 海 床下 方 。 

光 绕 铺设 工程 的 间接 影响 ， 即 水 柱 内 县 浮 固体 的 陷 时 升 高 ， 被 认为 是 可 以 接受 的 ， 因 为 该 
地 区 的 海洋 环境 通常 较 需 混 渴 ， 兹 且 记 销 的 珊瑚 上 类群 对 渴 度 的 耐 受 性 很 高 。 


对 潮 间 带 和 亚 潮 带 生物 群 的 间接 影响 


根据 多 个 光 编 项 目 共同 揉 用 的 一 些 假设 ， 包 括 光 绕 铺设 蔓 船 的 前 进 速度 被 限制 为 最 快 每 小 
时 1 千 米 ， 预 计 在 使 用 光缆 埋设 工具 期 间 受 到 干 援 的 沉积 物 将 很 快 沉降 回 原貌 。 


如 附件 A 的 水 质 评 估 所 得 出 的 结论 ,在 建议 的 缓解 措施 实行 的 情况 下 ， 预 计 光 线 安 装 工 程 
不 会 对 水 质 造 成 重大 不 利 影响 。 任 何 羽 流 的 最 大 和 范围 为 180 米 ， 是 根据 利用 光 和 绕 铺 设 蔓 舱 
和 后面 拖拉 铺设 工具 进行 光绪 安装 工程 计算 的 。 但 是 ， 岸 端 光 德 部 分 将 由 潜水 员 使 用 功率 较 
小 的 手持 工具 安装 。 因 此 ， 任 何 沉积 物 羽 流 都 可 能 少 於 埋 设 工具 引起 的 沉积 物 羽 流 。 在 此 
基础 上 ， 预 计 安装 南 丫 岛 光 敌 系 统 不 会 对 潮 间 带 和 亚 潮 带 生 物 群 产生 重大 不 利 影响 。 


对 海洋 哺乳 类 动物 的 间接 影响 
在 光 纺 铺设 工作 期 间 ， 预 计 会 因 舱 舶 和 溃 喷 器 而 增加 水 底 噪 音 和 振动 。 


有 关 江 豚 的 研究 显示 ， 其 产生 的 声 纳 信号 峰值 频率 为 142kHz。 关 於 潜在 的 施工 阶段 影 
海中 溃 喷 工序 和 大 型 船舶 通常 发 出 的 声音 范围 为 0.02 至 1kHz ， 过 普 逼 低 於 江豚 的 贡 费 和 范 
图。 施工 噪音 水 平一 般 也 低 於 中 华 白 海豚 的 8 至 90kHz 聘 力 范围 。 


考虑 到 海 床 喷射 工具 和 光绪 铺设 萤 舱 通常 会 发 出 声音 ， 恋 声 纳 接触 点 通常 低 於 江豚 和 中 华 
白 海豚 的 贡 旬 和 范围 ， 此 外 ,在 光复 走 线 附近 亦 汽 有 观察 到 海洋 哺乳 动物 ， 因 此 喷射 工具 和 
船 焦 的 运作 预计 不 会 对 海洋 哺乳 动物 造成 间接 影响 。 


运作 阶段 的 影响 


在 南 丫 岛 光 绕 系 统 正常 运作 期 间 ， 预 计 不 会 对 海洋 生态 资源 造成 影响 。 但 是 ， 如 果 光 篇 受 
损坏 ， 则 需 在 同一 位 置 进行 维修 。 光 缆 维 修 工作 将 利用 掩埋 工具 或 潜水 员 使 用 功率 与 光复 
安装 过 程 中 使 用 的 工具 相同 或 更 低 的 溃 喷 工具 进行 ， 因 此 ， 可 以 预期 维修 工作 完成 后 不 

久 ，, 海 床 自然 恢复 到 工程 前 的 水 平和 状况 ， 类 似 於 光绪 的 安装 工程 的 情况 。 预 计 未 来 任何 
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海洋 生态 评估 


B.8 


B.8.1 


B.8.2 


B.8.3 


B.8.4 


B.8.5 


B.8.6 


B.8.8 


光 编 维修 工作 所 产生 的 影响 会 比 光 绕 安装 时 所 产生 的 影响 小 ， 因 此 在 运作 期 间 不 会 对 海洋 
生态 造成 不 利 影响 。 


光 统 铺设 过 程 中 的 缓解 措 施 


根据 《环评 技术 人 备 忘 录 》 中 海洋 生态 影响 评估 ， 沽 租 海洋 生态 影响 的 各 方 针 ， 按 照 优先 顺 

序 , 如 下 : 

。 避免 。 揉 取 其 他 恰当 的 方案 ， 最 大 程度 地 避免 潜在 影响 。 

。 最 小 化 。 对 於 一 些 不 可 避免 的 影响 ， 可 以 探 取 基 当 及 可 行 的 方法 ， 如 限制 作业 强度 ( 如 
挖 泥 强度 ) 或 限时 与 限制 作业 使 影响 过 到 最 小 化 。 

。 补 信 。 重 要 物种 与 楼 息 地 的 损失 可 以 透 遇 在 其 它 地 方 提 供 以 作 丁 偿 。 有 可 能 的 话 ， 必 须 
考虑 加 强 及 其 它 保 育 措施 。 


根据 上 文 ， 和 缓解 措施 的 讨论 如 下 。 


避免 影响 

通过 玩 择 登陆 点 和 光 和 绕 走 线 来 避免 对 珊瑚 群落 的 直接 影响 ,站 通过 使 用 光 德 铺设 技术 ,最 
大 限度 地 沽 少 对 海洋 环境 的 干扰 ,使 光 纺 铺设 过 程 中 避免 了 对 海洋 生态 资源 的 影响 。 南 丫 
岛 光 绕 系 统 走 和 线 经 过 仔细 考虑 ， 以 画 可 能 最 大 限度 地 提高 与 已 知 的 受 生 态 关 注 的 珊瑚 群落 
的 距 享 ， 同 时 最 大 限度 地 沽 少 横 跨 现 有 光 和 绑 的 次 数 。 


岸 端 光复 铺设 工程 ( 距 钢 线 湾 登 陆 点 212 米 和 距 北角 咀 登 陆 点 176 米 ) 将 会 由 潜水 员 使 用 
手动 溃 喷 工具 进行 。 在 2021 年 4 月 进行 的 珊瑚 潜水 调查 显示 ， 该 地 区 具 中 等 的 珊瑚 覆 昔 密 
度 。 因 此 ， 潜 水 员 於 可 能 情况 下 会 在 铺设 过 程 中 对 光 徐 走 线 进行 小 幅 调 整 ， 以 避免 对 珊 珊 
群落 产生 直接 影 

在 无 法 避免 直接 影响 的 情况 下 ， 人 少数 柳 珊瑚 个 体 在 光 绕 铺设 期 间 可 能 会 受到 干 援 。 然 而 ， 
当 光 和 绕 铺 设 完成 和 海 床 重 新 形成 后 ， 柳 珊瑚 会 将 重 殖 它们 以 前 的 居住 位 置 ， 覆 芋 率 将 恢复 
到 光复 铺设 前 的 水 平 。 


有 见 及 此 ， 预 计 接近 钢 线 湾 和 北角 咀 的 光 绑 走 线 附近 轩 珊 瑚 群落 的 不 利 直接 影响 不 大 。 


沽 少 影响 


组 解 措施 应 柬 量 减 少 对 水 质 的 影响 ,也 将 最 大 限度 地 沽 少 对 海洋 生态 的 影响 。 壳 些 措施 在 
岸 端 光线 安装 工程 、 使 用 光复 掩埋 器 的 海上 安装 工程 ， 以 及 紧急 光复 修复 工程 的 的 章节 中 
列 出 。 


光 和 绕 将 由 潜水 员 在 气 议 登陆 点 附近 的 灌水 区 域 铺设 ， 以 减少 因 光 敌 安 装 工 程 援 动 沉积 物 而 
造成 的 间接 影响 。 为 进一步 减少 影响 ， 画 可 能 遗 择 有 坎 底 楼 息 地 和 珊瑚 覆 盖 率 及 生态 价值 
为 低 至 中 等 的 路 径 。 该 光复 将 由 潜水 员 使 用 功率 较 小 的 手动 冲 喷 工具 安装 在 柔软 的 沙 质 / 泥 
质 海 床 中 ， 过 样 能 对 沉积 物 的 摄 动 和 珊瑚 群落 的 间接 影响 沽 至 最 小 。 由 於 潜水 员 的 光 绑 安 
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海洋 生态 评估 


装 工 作 将 持 纺 很 短 的 时 间 ， 芷 且 县 浮 固体 的 高 度 预计 较 低 ， 因此 受 干 援 的 沉积 物 有 望 迅速 
沉 回 到 海底 。 

B.8.9 通过 由 潜水 员 以 可 控 和 最 小 溃 喷 速度 进行 手动 安装 ， 预 计 革 珊 瑚 群落 的 不 利 间接 生态 影响 
能 减 至 最 小 。 

B.8.10 珊瑚 群 附近 的 岸 端 光复 安装 工程 亦 会 尽量 在 退潮 期 间 进 行 。 和 过 将 确保 工程 中 的 任何 


友 浮 
积 物 都 会 被 水 流 从 海岸 带 走 ， 兹 流向 珊瑚 群 较 少 的 公海 。 就 此 ， 将 最 大 限度 地 沽 少 悬浮 
积 物 对 海岸 附近 珊瑚 群落 的 不 利 间接 影响 。 


B.8.11 ”值得 注意 的 是 ， 光 缆 附 近 记 录 的 珊瑚 种 类 已 经 具有 很 高 的 渴 度 耐 受 性 ， 因 为 该 处 水 域 是 天 
然 泽 渴 的 。 链 於 珊瑚 对 现 有 渴 度 的 恢复 能 力 、 上 述 释 解 措施 及 较 短 的 工程 持续 时 间 ， 因 此 
对 半 近 光复 的 珊瑚 群落 的 不 利 间接 影响 北 不 大 。 
B.8.12 然而 ， 作 为 预防 措施 ， 将 在 钢 线 湾 和 北角 咀 登 陆 站 附近 通过 工程 前 调查 和 工程 后 铀 查 对 珊 
测 ， 以 确保 不 会 对 珊瑚 造成 不 良 影响 。 工 程 前 调查 会 确认 光 德 走 线 附近 的 珊瑚 位 
,而 工程 后 调查 将 记录 洽 光 复 走 线 的 珊瑚 没有 发 生 重大 直接 影响 ， 以 及 珊瑚 的 健康 状况 
类 而 二 二 抽 站 丸 尖 全 的 有 二 光 全 | 珊瑚 监测 将 於 附件 F 中 进一步 讨论 。 


B.8.13 随 著 上 述 和 组 解 措施 的 实施 ， 预 计 不 会 对 生态 造成 不 利 影响 。 


补偿 

B.8.14 “根据 上 述 和 组 解 措施 ， 由 於 预计 不 会 对 海洋 生态 资源 造成 不 可 接受 的 残留 影响 ， 因 此 和 无 需 桶 
偿 。 

B.9 结论 


B.9.1 就 对 钢 线 湾 和 北角 咀 光 和 绕 登 陆 点 ， 以 及 光绪 走 线 附近 香港 水 域 的 海洋 生态 资源 现 有 资料 检 
视 ， 得 出 光 绕 铺设 的 地 区 普 逼 具 低 至 中 等 的 生态 价值 。 


B.9.2 在 将 要 铺设 南 丫 岛 光 绕 系 统 的 水 域 交 没有 中 华 白 海豚 和 江豚 的 出 没 记 录 ， 因 此 不 会 受到 影 
蕉 。 


B.9.3 已 有 的 登陆 管 /接线 盒 位 於 钢 线 湾 的 人 工 碟 石 和 垂直 海 担 ,以 及 北角 咀 的 天 然 义 卵石 和 岩石 
海岸 ， 变 处 为 潮 间 带 动物 群 主要 分 作 的 位 置 。 潮 间 带 调查 没有 发 现 具 保育 重要 性 的 稀有 物 
种 ， 因 此 ， 和 过 些 区 域 的 生态 价值 被 视 为 低 ， 而 任何 影响 均 不 大 。 


B.9.4 光 绑 走 线 避 开 了 如 岩石 海 床 、 碟 石 等 的 硬 质 基底 上 的 所 有 珊瑚 群 ， 因 为 光复 只 能 安装 在 由 
沙子 或 泥土 组 成 的 海 床下 方 。 然 而 ， 在 钢 线 湾 和 北角 咀 登 陆 点 附近 ， 珊瑚 潜水 届 查 在 亚 潮 
带 软 泥 基 底 上 发 现 具 中 等 覆 董 率 的 软 珊瑚 ， 声 帮 雪 ， 而 该 处 将 是 光复 铺设 的 和 范围。 该 物种 
广泛 分 作 於 香港 水 域 ， 芷 无 保育 重要 性 ， 整 体 而 言 ， 变 地 区 的 珊瑚 被 评估 为 生态 价值 较 
低 。 
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B.9.5 岸 端 光 乱 ( 距 钢 线 湾 登 陆 点 212 米 和 距 北角 咀 登 陆 点 176 米 ) 的 安装 工程 将 使 用 潜水 员 操 
作 的 手动 溃 喷 工具 进行 。 在 可 能 的 情况 下 ， 潜 水 员 会 在 铺设 过 程 中 对 光缆 走 线 进 行 小 幅 调 
整 ， 以 避免 对 珊瑚 群落 产生 直接 影响 。 一 部 分 才 歼 克 固 体 可 能 被 光缆 铺 设 工程 所 干 摄 , 但 
海 床 将 在 工程 完成 后 重新 形成 ， 胃 镍 现 将 重 殖 他 们 以 前 的 位 置 ， 覆 萃 率 亦 将 恢复 到 安装 前 
的 水 平 。 


B.9.6 光 绕 附近 记录 的 珊瑚 种 类 对 渴 度 有 很 高 的 耐 受 性 ， 因 为 该 区 水 域 是 天 然 潭 渴 的 。 岸 端 光 重 
安装 将 画 可 能 在 落 潮 时 进行 ， 以 尽量 减少 感 浮沉 积 物 的 间接 影响 。 铀 认 珊 瑚 对 现 有 渴 度 的 
恢复 能 力 、 上 述 疆 解 措施 和 工程 持续 时 间 较 短 ， 针 靠近 光缆 的 珊瑚 群落 的 不 利 间接 影响 范 
不 显著 。 


B.9.7 通过 小 心算 择 登 陆 点 、 光 编 走 线 和 使 用 对 海洋 环境 干 拔 很 小 的 光缆 铺设 技术 ， 在 很 大 程度 
上 避免 了 对 海洋 生态 资源 的 影响 。 由 於 影响 持续 时 间 短 且 沉积 物 羽 流 的 扩散 有 限 ， 预 计 革 
海洋 生态 的 不 利 影响 不 大 ,下 将 在 光 绕 安装 和 任何 后 夭 的 光复 维修 工程 中 减 至 最 低 。 


B.9.8 随 著 和 组 解 措施 的 实施 ， 包 括 避 免 光 绕 走 线 横 跨 珊瑚 群落 、 安 装 前 珊瑚 调查 、 安 装 期 间 和 安 
装 后 珊瑚 调查 的 预防 措施 ， 预 计 不 会 对 生态 造成 重大 不 利 影响 。 
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帮 B8-1 : 大 付 扎 海 硫 产 亚 淋 水 怒 扩 分 访 胡 么 (2020 年 4 友 2021 年 3 万 ) 


图 例 
一 南 丫 岛 光 入 系 统 走 牧 ( 不 位 於 此 生 围 ) 
SO ”省 如 署 铀 查 的 发 现 记录 


ee 


资料 来 源 : 来 自 【监察 香港 水 域 的 海洋 哺乳 动物 ( 2020-21 ) 最 终 报 告 」 ( 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日 ) 之 图 4。 
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属 8-2 : 部 硫 站 和 亚 央 水 怒 MM 分 访 胡 式 (2020 年 4 夺 2021 年 3 万 ) 


图 例 


一 -一 南 丫 岛 光 和 缆 系 统 走 笋 
人 @” 蕉 旱 季 的 发 现 记录 
人 僚 雨 季 的 发 现 记 录 


La we- im。samm ee em asje me te ca rio Gasc ca 人 ee we cai wan came maoe ca ti 


资料 来 源 : 来 自 【监察 香港 水 域 的 海洋 哺乳 动物 ( 2020-21 ) 最 终 报 告 ; ( 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日 ) 之 图 8。 
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6-3 : 在 各 入 洲 扩 团 局 天 公物 形 议 查 参 殉 副 海 水 议 查 的 蔡 带 砂 展 ， 久 及 谨 攻 区 努 匀 查 的 矣 花影 化 左 


图 例 
一 一 一 南 丫 岛 光 绕 系 统 走 线 


令 一 一 他 涛 问 带 调查 的 样 带 
仿 一 一 全 珊瑚 潜水 调查 的 样 带 
@ 。 底 棱 环境 届 查 的 探 样 点 


B3 
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68-4 : 在 尹 房 厄 的 渐 夺 带 允 物 刑 议 查 参 歼 束 海水 脑 查 的 柑 带 砂 展 ， 久 及 谨 共 筋 请 查 的 矣 巷 影 化 匿 


B6 


T7 T5 


T6 @ B8 
B5 


图 例 


南 丫 岛 光 绕 系 统 走 线 
令 一 一 他 潮 问 带 调查 的 样 带 


令 一 一 他 珊瑚 潜水 调查 的 样 带 


TAN NAN @@。 度 棱 琵 境 导 查 的 探 样 点 
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56-5 : 在 各 条 洲 发 克 的 歼 玫 改 灼 睫 天 毕 


Is 
太阳 珊瑚 怕人 咎 性 铬 煞 ( Tubastraea diaphana ) 海 鲁 阔 办 人 敬 ( Cavernularia obesa ) 


石 珊瑚 胃 药 对 性 那 镭 ( Cyphastreaserajlia ) 石 珊瑚 五 小 房 狗 钥 镭 ( Favites pentagona ) 


石 珊 瑚 多 姑 厨 性 鸳 锡 ( Plesoostrea versipora ) 石 珊瑚 恢 有形 防 婉 狂 镭 (Turbinaria peltata ) 
工程 项 目 简介 -附件 瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 3 
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B-6 : 在 北角 咀 发 现 的 珊瑚 群 相 片 记 录 


石 珊瑚 多 元 局 性 静 悍 ( plesoastrea versipora ) 太阳 珊瑚 原 和 插 歼 狐 ( Tubastraea aiaphana ) 


软 珊 瑚 艺 帮 铬 煞 ( Anthogorgia sp. ) 软 珊 瑚 背 司 岁 殉 副 ( Dendronephthya sp. ) 


敌 


-和 


软 珊 瑚 思 静 更 ( Echinomuricea sp. ) 石 珊瑚 您 志 羽 局 瑰 锡 ( Platygura cornosa ) 


软 珊瑚 刺 柳 珊 瑚 ( Echinogorgia sp. ) 太阳 珊瑚 圆 管 星 珊 瑚 ( Tubastraea diaphana ) 
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附录 B.1 快速 生态 评估 的 方法 
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快速 生态 评估 ( 详情 参见 DeVantier 等 人 ，1998 ) ， 是 一 种 水 下 调查 的 两 层级 别 方法 ， 用 於 评估 治 
海底 层 和 底 楼 生物 。 恋 方法 已 被 修改 至 适用 於 香 港 的 情况 ， 芋 已 成 为 建立 生态 基 和 线 状况 的 标准 化 和 
广泛 揉 用 的 方法 。 此 评估 将 在 约 2 米 寅 、 每 条 样 带 两 侧 各 1 米 的 条 带 中 记录 两 个 级 别 的 信息 : 


。 级 别 1 将 评估 主要 底 楼 群 和 基底 的 相对 履 著 率 
。 级 别 11 将 提供 定居 / 固 著 底 楼 上 类群 的 清单 ， 过 些 类 群 也 根据 其 在 翌 查 地 点 的 落 群 中 的 册 度 进 
行 评 级 。 
不 言 而 喻 ， 数 据 必 须 由 在 现场 鞭 别 定居 / 固 著 底 村 类群， 尤其 是 珊 珊 方面 经验 仙 富 的 专家 训 缘 。 
级 别 1 : 底 楼 覆 蔷 的 分 类 
就 每 休 样 带 ， 应 分 类 和 评级 生态 和 基底 的 属性 。 下 表 群 述 了 所 需 的 属性 


胡 励 | 故 芯 大 华 分 燃 之 于 
石 珊瑚 硬 质 基 底 
八 放 珊 瑚 ( 软 珊瑚 和 柳 珊 瑚 ) 基 岩 / 连 和 红 铺 筑 
黑 珊瑚 碟 石 ( 直径 >50 厘米 ) 
死 珊瑚 碟 石 ( 直径 <50 厘米 ) 
堆 石 
其 他 
软 质 基底 
沙 
符 泥 / 粉 砂 


许 共 大 此 需 居 奖 的 租 励 1 房 等 生 之 球 


0 没有 记录 
0.5 1-5%6 
6-10% 
11-30% 
31-50% 
51-75% 
76-100% 


mm 记 wP 必 


注 : * 就 基底 属性 而 言 ， 记 录 履 董 的 实际 估计 值 较为 理想 。 此 做 法 可 以 提供 硬 质 基底 与 软 质 基底 的 百分比 ( 例如 
分 别 为 80% 和 20% ) ， 亦 能 显示 硬 质 或 软 质 基底 类 型 的 覆 董 百分比 ( 例如 基 岩 铺 策 60%、 堆 石 20%、 沙 
15% ， 以 及 黏 泥 / 粉 砂 5% ) 。 同 样 地 ， 记 销 和 呈现 例如 石 珊瑚 和 坎 珊 瑚 覆 董 的 实际 估计 值 可 能 会 提供 更 多 
资料 ( 例如 < 1% ) ， 过 也 是 近期 类 似 调 查 报 告 探 用 的 方法 。 
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级 别 11 : 定义 底 楼 群落 类 型 的 分 类 清音 

调查 期 间 应 编制 治 每 个 样 带 的 底 楼 类 群 清单 。 应 至 少将 分 类 群 原 位 定义 为 以 下 级 别 : 
条 励 1/ 分 烽 济 般 融 励 之 于 

就 每 个 样 带 ， 清 单 中 的 每 个 分 类 单元 都 应 根据 群落 中 的 幅度 进行 评级 。 


石 珊 珊 种 ， 画 可 能 地 
八 放 珊 珊 属 
黑 珊 瑚 属 


分 疾 般 元 区 展 的 生 励 / 房 属 等 锯 之 续 


0 不 存在 
1 稀有 
2 不 常见 
3 常见 
4 丰富 
5 优势 的 


分 类 群 上 类别 应 根据 个 体 的 相 半幅 度 进 行 评 航 ， 而 非 根据 每 条 样 带 对 底 楼 履 蔓 的 贡献 。 等 级 为 幅度 的 
视 锣 评估 ， 而 非 每 个 分 类 单元 的 定量 计算 。 另 外 ,应 拍摄 生物 的 代表 性 照片 。 
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附 录 B.2 潮 间 带动 物 群 记 录 
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所 记录 的 潮 间 带动 物 群 相对 站 度 * 


北角 咀 钢 线 潜 
s 
海藻 类 
Corajlina sp. 二 本 十 
Endarachne binghamioe 十 十 
Gelioium pusjihum 十 十 
Hiloenbronaia sp. 十 十 二 十 十 + 十 
Pseuauvella applanata 二 十 + 十 二 十 ++ 
Pteroclaaia tenuis 十 
RalFsio expansa 生 
WU/va sp. 十 十 十 十 + 十 
环节 动物 类 
几 ydroijides sp. 十 
双 融 类 
Grajfrarium pectinatum 十 
Perna viriais 十 
30CcCcostrea cuUcujlata 十 十 
Septifervirgatus 十 十 十 十 
外 肛 动 物 类 
Bryozoam spp. 十 
刺 胞 动物 类 
Anthopleura aixomiana 十 十 十 十 二 十 
Cniadarian sp. 十 
Diodumene lineato 十 
Hajplanela /neata 十 
cyphozooan 十 
5pheractis cheungae 十 
甲 珊 类 
Balanus amphitrite 十 
Caopituum mitella 十 + 十 二 + 十 十 十 
Clibanarius sp. 十 
LI9ia exXotica 十 十 十 
Metopograopsus 9uadridentatus 十 
Metopograpsus sp. 十 十 
Parasesarma pictum 十 
Tetracjitao japomica 十 + 十 + 十 十 十 十 
Tetraclito sqguamosa 十 十 
棘皮 动物 类 
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Holothuria /eucospilota 二 

急 类 

LUciogobius sp. 十 

腹 足 类 

Acanthopleura japomica 十 + 

Balanus amphitrite 二 十 

Cellana grata 十 十 

Cellana toreuma 十 十 十 十 十 

Chlorostoma argyrostoma 十 十 

Cypraea arabicus 十 十 十 

Echinoittorina pascua 十 十 十 十 

Echinottorina roaiata 十 十 十 十 下 

Liolophnura jaopomica 十 十 十 本 

LuUnella coronata 十 

Monodaonta /opio 十 十 十 二 十 十 十 十 

Monoaonta neritojdes 十 十 

Nerita albicilla 十 十 

Nipponacmea concinna 十 十 本 下 

Potelloida pygmaea 十 十 十 

Potelloiaa saccharina 十 十 十 十 

Planmaxis suljcatus 十 

AReishnia clavigera 十 十 十 十 十 

Siphonaoria jaopomica 十 十 十 + 

Siphonaoria /aciniosa 十 十 十 + 

Tetracljitao japomica 十 十 

Tetracjito sqguamosa 

多 和 孔 动 物 类 

Poferan spp. 十 十 本 十 + 
TOTAL NO. SPECIES RECORDED 34 33 23 27 


* 相对 苯 度 : + = 稀少 ; ++ = 不 常见 ; +t+ = 常见 ; ++++ = 十 分 常见 
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雨季 潮 问 带 生 物 群 的 定量 届 查 结果 


| 
榜 带 11 
Cellaona toreuma - - = = 5 3 下 
Liolophura jaopomica - - = = = 1 本 
Monodonta /abio - - = = = 3 
Nipponacmea concinna - - - = = 四 2 
PaoteJioaia saccharina = - - - 到 = 要 
PseuauwlveJa applanata - - - - - 40% - 59%0 59%0 
30Cccostrea CUcujlata - - - = = = 到 2 本 
3iphonaria /aciniosa - - - < = 到 1 本 9 
Tetraclita jaopomica - - = = = 到 18 
记录 的 物种 乱 数 0 0 0 0 0 中 3 5 3 
榜 带 12 
Anthopleura aixomiaona - - = 27 = 可 本 芭 区 
Cellana toreuma = 二 = 1 三 1 8 
Cora//ina sp. 三 王 三 E 到 到 E 259% 19% 
Hadenbronoia sp. - - = 19% = = 10% 到 0.2% 
Liolophura jaopomica - - = = 1 s 1 
Monodonta /abio - - - - - 3 S 三 = 
Nipponacmea concinna - - - 2 < 5 G 4 12 
PaoteJioaoia pygmaea - - = = 2 = 思 
Pseudu/vela applanata 19%6 3% - 19%6 - - 309% 109% 80% 
Reijshia clavigera - - = = 5 1 
Siphonaria /aciniosa - - = 三 6 = 本 昌 
记录 的 物种 纯 数 1 1 0 4 3 4 4 4 4 
样 带 3 
Corajlina sp. - = < 到 本 2% 
Pseuau/veJa applanata - - - - - - 29%6 25% 20% 
Siphonaria japomica - - - - - 11 - - - 
Tetraclita japonica - = = = = 9 本 四 攻 
记录 的 物种 缉 数 0 0 0 0 0 2 1 1 2 
样 带 4 
Baolanus omphitrite 三 到 王 到 到 19%6 19%6 到 0.19%6 
Cellana toreuma - = = = E 2 
Coraliina sp. - - - - 29% 10% 10% 59%6 10% 
Diadurmene Jineata - - 0.109% - - - - 1% - 
Hiiadenbraonaia sp. 3% 2% 2% 3% 20% 5% 3% - 19%6 
几 ydroijides sp. - - - - 19% 19%6 1% 1% = 
Li91G exXotica - - = = 5 = 加 
Monodonta /abio - 1 下 3 3 2 = 汪 
Nipponacmea concinna - - - - 1 1 - - - 
Parasesarma pictum - = 1 六 2 和 有 攻 下 
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Pseudu/vela applanata 0.59% 29% 19%6 79%0 59%0 49% 

AReishnia clavigera 到 三 - 三 到 2 6 王 = 
GaCcostrea cuUcujlata - - - - - - - - 2.0% 
Siphomnaria /aciniosa - - - - - - - - 0.19% 


记录 的 物种 悉数 1 3 5 3 8 10 6 3 5 
檬 带 65 
Capitulum mitella 59%0 - 19%6 - = = 豆 
Cellana grata - - - = 有 到 要 本 
Cellanoa toreuma - - 59%6 - 11 7 8 - - 
Corajlina sp. - - 20% - 5% 5% 5% 70% 15% 
Echinojittorina pascua 19%6 - - = 三 
Echinojittorina roadiata 1% 596 - - = = 四 
ydroijides sp. = = = 1% 本 
Hiiaenpronaia sp. = 259% = = = = 209% 三 = 
Li9ia exXotica - - = 三 6 = 下 号 画 
Liolophura japomica - - - - 1 
Monodonta /abio - - - = 3 要 到 


Nipponacmea concinna - 19%6 - = = 到 可 
Planmaxis sulcatus = 5% 四 二 
Pseudulvela applanata - 2% 49% - - - 15% 19%6 2% 
AReishia clavigera - - - - 到 1 色 - - 
Siphomnaria /aciniosa - - - - - 1 2 - - 
记录 的 物种 纯 数 3 4 5 0 5 4 6 2 2 
檬 带 16 
Baolanus omphitrite - - = 1% 要 1%6 
Cellaona toreuma - - = - = 4 3 
Chlorostomoa orgyrostoma - - - = = 1 1 
Corao//ina sp. 王 三 - - 到 到 79%0 79%0 29% 
Hiiadenbraonaia sp. 三 - 到 29% 29% 596 69% 39% 29% 
几 ydroides sp. - = = 1% 
Ligia exotica - - - = = = 5 
LUciogobius sp. - = s = = 1 
Monodonta /abio - - - 1 2 2 1 下 
Parasesarma pictum - = = 2 1 罗 旺 
Pseuau/velja applanata - - - 1% 1% 2% 29% 1% 59%6 
AReishia clavigera - - - = = = 本 1 


记录 的 物种 德 数 0 0 0 4 4 4 8 8 3 
注 : 样 方 从 高 潮 带 到 低潮 带 设 置 ， 即 从 1 到 9，, 治 著 每 条 和 线 样 带 。 
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旱季 潮 问 带 生 物 群 的 定量 届 查 结果 


四 | 亚 5| 证 5| 厂 5 更 9 | 村 5 二 

样 带 11 
Acanthopleura japomica - - - = 5 红 
Anthopleura dixomiana - - - = 5 29 三 加 加 
Cellana grata - - = z = 1 可 可 
Hiiadenbraonaia sp. = 到 到 到 = 309% - = = 
Nipponacmea concinna - - - = = 了 四 攻 忆 
Patelloiada saccharina - - - - - 1 79%6 3 又 
Pseuduwlvelia applanata - - - - - 509% 90% = 309% 
AReishnia clavigera - - = = 1 
accostrea cuUcujlata - - = 和 = 59% 四 E 时 
9iphonaria japomica - = = 匀 可 2 2 3 
Siphnonaria /aciniosa - - = = = = 1 1 中 
Tetracljita s9uamosa - - = s = = 2 

记录 的 物种 纯 数 0 0 0 0 0 8 4 3 6 
样 带 12 
Acanthopleura japomica - - - = 1 1 避 
Anthopleura qixomiana - - - = 2 四 站 1 
EchinooMittorina roaiata 1 - - = 可 
Enoarochne binghaormioe - - - 3% 10% 59%0 - 59%6 59% 
Geljioiurm pusjihum - = = 5% 因 攻 
Hapalospongiaion gelatinosum - - - - 309% 309% = 三 下 
Hiiaenbranaia sp， 39% - - 109%6 596 596 596 3% - 
Monoaonta /abio - - - 1 1 引 四 
Nipponacmea comcinna - - = 1 = 下 2 2 9 
RalFsio expansa = = = 吕 本 59% 
3iphonaria /aciniosa - - = 5 三 1 1 
Uiva sp， - - 20% 50% 39%6 590 19% 39% 

记 杀 的 物种 德 数 1 1 1 5 8 6 4 5 5 
样 带 13 
Acanthopleura japomica 2 3 - - - - = 3 4 
Caopitulum mitea - - = = = 39% 
Cellana toreuma 1 1 - - = = = 号 
Hiidenpronaia sp. 10% 10% 到 到 到 = = 39% = 
Monoaonta /abio 1 1 - - = 引 
Nipponacmea comcinna 忆 6 又 - - - - 3 9 
Potelloida pygmaea - - = = = E 1 
Potelloida saccharina - - 4 = 1 = 3 11 
Pseudulvella applanata 40% 109% 309% - - 309% 709% 209% - 
30Ccostrea cucujlata = = = = = = 10% = 
9iphonaria japomica 1 - - = = 1 要 
3iphonaria /aciniosa - - - = = 1 
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> 荐 司 | 芭 妆 攻 王 碍 二 靶 玫 | 二 辐 攻 到 区 司 攻 到 

Tetracljito japomica = = 5 = = 1 - 3 = 
Tetracljita s9uamosa - - = = = 10% 30% 
WU/va sp. - = = 日 可 加 10% 

记录 的 物种 悉数 7 6 4 0 0 5 2 9 6 

迷 带 14 

Anthopleura dixomiana - - - 3 忆 四 
Capituium mitea - - - 到 = = 站 12 
Coraohna sp. 109% - - = 三 = = 三 
Echinogittorina pascua - - - = - - 4 
Echinooittorna raaiota - - - = = 到 47 
Hiidenbranaia sp， - 30% 40% 20% 109%6 109%6 20% - - 
Monodonta /apio - - 1 = = 5 到 
Nipponacmea comcinna 1 2 - 色 - 下 瑟 到 攻 
Paotelloiada saccharina 4 - - = = 四 站 
Pseudwveyjia applanata - 309% 109% 10% 10% 10% 159% - - 
30cCcostrea cucujlata = 3 - - = 到 罗 
3iphomnaria japomica - - 3 = 1 
Uiva 5p. 50% 109%6 596 30% 40% 109%6 109%6 - - 

记录 的 物种 缉 数 4 5 5 4 4 3 4 1 2 
檬 带 15 
Cellana 9grata - - 1 = = 
Cellana toreuma - = 忆 攻 区 
Diaadumene /jneata - = 忆 = 2 可 站 三 
Hiiadenbraonaia sp. = 到 209% 三 10% = 三 = = 
Monoaomnta /abio - - 5 - 4 - -= 4 本 
Nipponacmea comcinna - 1 - - 2 5 E 
Pseuauvella oppljanata - - = 10% 二 
Piteroclaaia tenuis - 20% 三 本 E 到 
90cCcostrea cucujlata = 1 - - = = = 区 
Uiva sp. 109%6 30% 20% 29%6 - - - - - 

记录 的 物种 德 数 1 4 4 1 6 0 0 1 0 

迷 带 16 

Anthopleura dixomiana - - - = = 1 三 耻 
Baol/anus amphitrite 159% 59%6 = = 吕 要 可 
Cellana toreuma 3 6 - = 1 到 性 加 时 
Li9ia exotica - - - - = = 加 1 1 
Monodonta /apbio = 要 = 1 2 5 二 芭 
Parasesarma picturm - = = 1 三 到 叶 
Potelloida pygmaea - - = 1 = = = 
UW/va sp. - 10% = = < : 


记录 的 物种 乱 数 2 3 0 3 2 2 0 1 1 


注 : 样 方 从 高 潮 带 到 低潮 带 设 置 ， 即 从 1 到 9，, 治 著 每 条 和 线 样 带 。 
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省 业 影 响 评 估 


C.1 简介 


C.1.1 本 附件 评估 了 气 蒿 的 南 丫 马 光 绕 系 统 内 和 附近 的 现 有 渔业 资源 和 捕 渔 作业 的 影响 ， 芷 分 析 了 
项 目 对 各 些 资源 的 潜在 影响 。 


C.1.2 在 光 旨 正 常 运 行 期 间 ， 预 计 不 会 对 环境 造成 影响 ,但 是 将 来 可 能 需要 进行 维修 工作 ( 即 由 於 
意外 损坏 而 在 特定 损坏 位 置 进行 光 敌 维修 ) 。 渤 水 员 将 使 用 功率 较 小 的 手提 溃 喷 工具 进行 光 
敌 维 修 ， 而 且 光 黎 维 修 工作 无 需 挖 泥 ， 预 计 海 床 会 在 维修 工作 完成 后 不 久 自 然 忆 复 到 工作 前 
的 水 平和 状况 。 


C.1.3 因此 ， 以 下 评估 仅 涉 及 光线 的 安装 工程 及 将 来 运作 阶段 可 能 需要 的 任何 维修 工作 。 


C.1.4 以 来 自省 六 署 网 站 殿 考 文献 520 及 南 丫 饲 光缆 系统 附近 近期 的 相关 研究 作 基准 资讯 ， 以 确定 南 丫 
岛 光 和 绕 系 统 周围 的 水 域 是 否 商业 省 业 重 要 的 产 卵 场 或 育苗 场 。 另 外 亦 参 考 了 最 新 的 
《2016/17 年 捕 角 作业 及 生产 调查 》 只 考 文献 52] ( 以 下 简称 2016/17 渔业 调查 ) 及 其 他 相关 的 
研究 报告 ， 包括 香港 水 域 渔业 资源 及 警 竖 最 终 报 告吹 考 文献 3 及 来自 最 新 的 渔 农 自然 履 理 署 
2018-2019 年 度 报 告 的 海水 养殖 资料 [只 考 文献 4 。 

C.1.5 南 丫 岛 光 缆 系 统 以 北 接近 钢 线 湾 位 於 西部 组 种 区 水 质 管 制 区 内 ， 而 以 南 接近 北角 咀 位 於 南 
区 水 质 管 制 区 。 光 德 走 和 线 500 米 和 范围 内 ( 通常 作为 水 质 影 响 研 究 和 范围 ) 没有 已 刊 囊 的 鱼 类 
养殖 区 ， 最 接近 的 鱼 类 养殖 区 是 基 芍 湾 急 类 养殖 区 ， 距 享 光 德 走 线 超 过 1.9 千 米 。 本 光 德 走 
和 线 不 会 经 过 商业 省 业 资 源 的 产 卵 场 和 育苗 场 。 


C.2 相关 法 例 
C.2.1 下 列 法 例 及 相关 指引 或 一 般 指 引 ， 均 参 用 於 评估 省 业 影 响 和 规范 捕 鱼 作业 : 
。 《环境 影响 评估 条例》 第 499 章 第 16 人 条 及 《环境 影响 评估 程序 的 技术 人 备 忘 隶 》 附 件 9 
和 17 ( 以 下 简称 《环评 技术 人 备 忘 录 》 ) 
。 《渔业 保 如 人 条 例 》 ( 第 171 章 ) 
。 《海鱼 养殖 人 条例》 ( 第 353 章 ) 


1 省 芒 署 ，2020。《 海 刍 、 塘 鱼 及 虹 的 养殖 》。 载 於 : https://www.afcd.gov.hkytc_chi/fisheries/fish_aqu/fish_aqu_mpoy/fish_aqu_mpo.html。 
? 渔 芒 署 ，2018。 作 016/17 全 珍 傣 美 及 革 庆 弦 查 )》。 
3 ERM-Hong Kong, Ltd, 1998. Fisheries Resources ana Operations 六 Hong Kong Waters. Final Report for the AFCD. 


4 渔 署 ，2019。《 效 避雷 征 恢 雳 千 2018-2019)》 。 
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C.3.1 


C.3.2 


C.3.3 


C.3.4 


C.3.5 


C.3.6 


C.3.7 


C.3.8 


C.3.9 


C.3.10 


现 有 情况 


省 业 背 景 


商业 捕 急 为 本 地 消费 者 对 香港 维持 稳定 的 新 鲜 海 鱼 供 应 作出 了 重要 贡献。 在 2020 年 ， 香 港 
省 民 提 供 了 约 116,000 味 渔 区。 根据 渔 芒 署 资料 ， 访 行业 目前 包括 约 5.040 艘 渔船 和 约 
10,150 名 本 地 渔民 ， 冰 为 渔业 及 其 附属 产业 提供 就 业 多 考 文 币 51。 


香港 的 渔业 包括 捕捞 和 养殖 渔业 。2020 年 ， 水 产 养 殖 部 门 的 产量 为 3.322 味 ， 价 值 12.7 估 
港元 ， 估 省 业 禹 产 量 的 重量 及 价值 分 别 3% 和 4% 瞻 考 文献 。 


最 新 的 渔业 和 综合 调查 是 2016/17 渔业 调 查 的 一 部 分 ， 变 调查 对 覆盖 香港 水 域 的 捕 急 作 业 进 行 
了 移 格 分 析 , 每 个 网 格 单 元 代表 720 公顷 。 变 研究 萌 编 了 有 关 香 港 渔业 生产 和 捕 鱼 作业 的 资 
以 下 评估 基 於 2016/17 省 业 调 查 、 其 他 近期 和 相关 的 研究 ， 以 及 渔 习 署 年 度 报 告 上 的 资料 进 
行 审查 。 

捕捞 渔业 

香港 的 捕 急 活 动 主要 於 南 中 国 海 附近 的 水 域 进行 。 大 多 数 渔船 是 家 庭 式 经 党 的 生意 ,主要 捕 
急 方 式 是 延 称 仪 作业 ， 刺 和 网 和 围 网 。 

省 业 运 党 

香港 的 南部 和 东部 海域 已 被 确定 为 重要 商业 省 业 资 源 的 产 卵 场 。 

南 丫 岛 光 和 缆 系 统 穿 越 渔业 翌 查 的 2 个 网 格 ， 一 个 网 格 显示 多 於 200 至 400 条 船 ， 另 一 个 网 格 
显示 多 於 400 至 600 稻 秀 ， 如 图 c-1 所 示 。 

使 用 般 般 进 行 捕 角 作 业 的 分 伤 如 图 c-2 所 示 ,一 个 网 格 显示 多 於 100 至 200 稻 船 ， 另 一 个 网 
格 显示 多 於 200 至 400 稻 舱 。 


使 用 其 他 船 焦 类 型 进行 捕 急 作业 的 分 伤 如 图 c-3 所 示 ， 一 个 网 格 显示 多 於 100 至 200 稻 秀 ， 
另 一 个 移 格 显示 多 於 200 至 400 稻 舱 。 


渔业 生产 


2016/17 光 业 调查 显示 ， 南 丫 筷 光缆 系 统 穿越 的 三 个 网 格 渔业 生产 产量 范围 从 每 公顷 多 於 50 
公斤 至 100 公斤 ， 到 每 公顷 多 於 200 公斤 至 300 公斤 ， 其 中 一 个 网 格 显示 每 公顷 多 於 50 公 
斤 至 100 公斤 ， 另 一 个 网 格 显示 每 公顷 多 於 200 公斤 至 300 公斤 ， 如 图 c-4 所 示 。 


?省 芒 署 ，2020。 《 共 丰 将 美 吃 三 沈 》。 载 於 : https://www.afcd.gov.hktc_chi/fisheries/fish_capy/fish cap_latest/fish cap_latest.html 。 
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C.3.11 


3.12 


4.3.13 


C.3.14 


C.3.15 


C.3.16 


C.3.17 


C.3.18 


(4.3.19 


C.3.20 


在 接近 钢 线 湾 的 光缆 区 域 ， 般 板 的 渔业 产量 为 每 公顷 0 公斤 至 50 公斤 ， 而 在 接近 北角 咀 的 
光 夭 区域， 渔业 产量 增 至 每 公顷 多 苍 50 公斤 至 100 公斤 ， 如 图 c-5 所 示 。 


如 图 c-6 所 示 ， 在 接近 钢 线 湾 的 光 乱 区 域 ， 其 他 类 型 渔船 的 渔业 产量 为 每 公顷 0 公斤 至 50 
公斤 ， 而 在 接近 北角 咀 的 光复 区 域 ,省 业 产 量 增 至 每 公顷 多 於 100 公斤 至 200 公斤 。 


省 六 署 於 2017 年 12 月 发 布 了 由 南海 渔业 研究 所 发 布 的 《香港 渔业 资源 监测 报告 》 ,和 从 
2010 年 至 2015 年 ， 对 香港 四 个 区 域 ( 即 东 北 ， 东南， 西南 和 西北 水 域 ) 的 16 个 监测 站 每 
两 个 月 进行 一 次 调查 ， 南 丫 岛 光 和 缆 系 统 的 走 线 位 於 西南 水 域内 。 研 究 区 域内 有 具 重 要 商业 价值 
的 物种 包括 : 般 邓 ， 人 金 奉 饶 和 叉 ， 石 启 户 稍 ， 玫 和子 稻 稍 ， 万 尼 司 入 ， 导 加 稍 ,租税 ， 拓 层 硼 
稍 ， 般 邓 ， 乔 表 ， 饼 邓 ， 合 荫 拓 稍 参天 钥 稍 。 


鱼苗 生产 / 产 旷 场 和 育苗 场 


东南 部 和 东部 海域 已 被 确认 是 高 价值 商业 物种 的 产 卵 场 史 考 南 3。 根据 记录 ， 在 南部 海域 产 
匈 的 主要 品种 包括 无 鲍 后 鳃 邓 ( 大 型 舌 鲍 银 ) 和 石 启 吝 稍 ( 黄花 刍 ) 。 在 东部 海域 产 卯 的 物 
种 包括 无 台 妇 稍 ( 天 竺 铀 刍 ) ， 三 线 碳 鲜 ( 如 仔鱼 ) ， 石 斩 铺 和 邓 ( 普通 宕 急 ) ， 吏 户 稍 ( 带 
刍 ) ， 绝 镶 邓 ( 黄 带 绯 鲁 ) 和 死 和 须 短 稍 ( 黑 斑 绯 鲁 ) 。 


根据 2016/17 省 业 调 查 ， 急 苗 收 集 量 被 视 需 可 以 忽略 不 计 的 。 


一 般 而 言 ， 大 多 数 商业 急 类 在 香港 的 鳞 苗 季节 性 丰富 度 在 3 月 至 9 月 之 间 最 高 , 在 6 月 至 8 
月 间 过 到 高 峰 。 壳 些 物 种 的 产 卵 期 大 部 分 集中 在 6 月 至 9 月 之 间 卢 考 X 南 3。 具有 商业 意义 的 
甲 敲 类 动物 在 四 月 到 十 二 月 之 间 产 卯 。 


香港 水 域 的 商业 渔业 资源 育苗 场 是 许多 商业 幼 急 和 甲 融 类 物种 的 重要 楼 息 地 ， 壳 些 物 种 先 
前 已 在 大 幅 山 至 南 丫 饥 的 南部 水 域 中 被 发 现 。 图 c-7 显示 了 育苗 场 和 南 丫 篇 光缆 系统 的 位 
置 。 距 部 南 丫 久光 绕 系 统 最 接近 的 育苗 场 为 鹿 洲 湾 ， 位 於 东南 约 2.3 千 米 处 。 


图 C-7 显示 商业 省 业 资 源 产 卵 场 和 南 丫 岛 光 敌 系 统 的 位 置 。 距 训 南 丫 岛 光 绕 系统 最 接近 的 产 
卵 场 为 下 尾 湾 ， 位 於 以 南 约 3.2 千 米 处 。 


人 工 急 确 


自 1998 年 起 实施 了 人 工 急 礁 部 署 计划 ， 目的 是 通过 遗 址 ， 建 造 和 部 署 人 工 急 礁 来 改善 现 有 

的 海洋 楼 息 地 和 省 业 资 源 。 人 工 急 礁 在 没有 自然 覆盖 的 地 区 提供 了 硬 底 ， 高 轮廓 的 楼 息 地 ， 

普 有 可 能 充当 鱼 类 的 繁殖 设备 。 渔 杂 署 在 牛尾 海水 质 管 制 区 的 海 床 上 建造 了 103,270 立方 米 
的 人 工 急 礁 ， 以 防止 拖网 和 提高 楼 息 地 环境 质量 和 海洋 资源 。 如 图 c-7 所 示 ， 南 丫 岛 光 禾 系 
和 统 附近 没有 人 工 急 礁 。 


养殖 渔业 


海水 养殖 渔业 包括 在 避风 治 海区 域 将 急 养 在 感 浮 的 网 箱 中 。 根 据 渔 妨 署 和 网 站 2020 年 的 资料 
区 考 文献 4] ， 在 《 海 急 养殖 人 条例》 指定 的 26 个 急 类 养殖 区 中 ， 共 有 925 名 持 牌 经 党 者 。 在 估 
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地 209 公顷 的 海域 ，2020 年 估计 产量 为 687 吨 ， 约 估 当 地 消费 的 所 有 新 鲜 海 刍 的 5% 。 如 
图 c-7 所 示 ， 光缆 走 线 附近 范 没 有 发 现 刍 类 养殖 区 。 距 享 南 丫 筷 光缆 系 统 最 近 的 鱼 类 养殖 区 
是 基 芍 湾 角 类 养殖 区 ， 距 享 光 入 走 线 以 东南 1.9 千 米 ， 如 图 c-7 所 示 。 
省 业 重 要 性 

C.3.21 如 第 C.3.6 节 至 C.3.18 节 所 说 ， 除 只 有 一 小 段 穿 越 高 渔 获 区 域外 ,， 南 丫 篇 光缆 系统 附近 的 省 
业 产 量 和 省 业 资 源 属 低 至 中 等 。 东 部 、 南 部 、 东 南部 和 牛尾 海 被 广泛 定义 为 香港 的 主要 渔 
场 。 如 图 c-7 所 示 ,本 光 德 走 线 位 於 南部 渔场 。 除 此 之 外 , 光 强 铺设 草 秀 在 经 过 香港 饲 和 南 
丫 岛 之 问 时 短暂 个 用 的 渔场 面积 较 小 。 有 昂 及 此 ， 本 项 目 对 香港 渔业 属於 低 重 要 性 。 
敏感 受 体 


C.3.22 具 代 表 性 的 渔业 敏感 受 体 列 於 表 Cc-1。 


于 CI1 : 帮 芯 光 移 锋 将 美 就 咸 受 硒 之 慎 扩 天 这 入 膨 


省 业 敏 感受 体 玫 明 与 南 丫 饥 光 绕 系统 的 最 短 距 高 


FL ， 苦 芍 湾 急 类 养殖 区 东南 方 1.9 千 米 

F“ ， 索 置 湾 急 类 养殖 区 东南 方 3.5 千 米 

F3 商业 渔业 资源 育苗 场 东南 方 2.3 千 米 

f4 商业 渔业 资源 产 卵 声 南方 3.2 千 米 

F 南方 渔场 0 米 - 光 缆 穿 越 该 区 域 


牛尾 海水 质 管 制 区 的 人 工 急 礁 东北 方 超过 20 千 米 


C.4 影响 评估 


直接 影响 


C.4.1 直接 影响 是 指 由 於 光 缆 直 接 穿 过 南方 渔场 而 对 敏感 受 体 产生 直接 影响 ,因此 在 安装 工程 中 可 
能 会 对 南方 渔场 产生 短期 影响 。 


C.4.2 如 图 c-7 所 示 ， 除 了 南方 渔场 外 ， 南 丫 饥 光 绕 系 统 不 会 直接 经 过 任何 敏感 受 体 ， 因 此 预计 不 
会 对 其 他 敏感 受 体 产生 直接 影响 。 

C.4.3 根据 2016/17 年 渔业 报告 ， 南 丫 岛 光 和 绑 系 统 经 过 的 地 区 的 渔业 生产 预计 为 低 至 中 等 。 

C.4.4 当 光 和 绕 铺 设 萤 船 横 过 香港 水 域 时 ， 会 估 用 部 分 海面 ， 因 此 邻 其 他 海上 舱 焦 ( 包括 渔船 ) 无 法 
使 有 用。 然而， 过 种 对 省 场 造 成 的 【暂时 性 损失 将 在 任何 时 候 均 被 限制 在 约 70 米 x25 米 
内 ，( 即 铺设 舱 焦 的 估 用 入 围 ) 。 兹 且 光 和 绕 铺 设 萤 船 所 造成 的 影响 与 其 他 经 过 香 港 水 域 的 海 
上 舱 焦 所 造成 的 影响 没有 分 别 。 除 了 光 徐 铺设 蔓 秀 所 个 用 区 域外 ,没有 其 他 暂时 性 的 渔场 损 
失 。 
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省 业 影 响 评 估 


C.4.5 


C.4.6 


C.4.7 


C.4.8 


C.4.9 


C.4.10 


C.4.11 


C.4.12 


由 然 光 绕 铺设 萤 秀 的 移动 或 被 视 为 任何 可 能 进行 中 的 捕 鱼 作 业 的 阻 三 ， 但 过 与 任何 其 他 穿越 
香港 水 域 的 舱 焦 ( 由 矫 板 到 集装箱 舱 ) 没有 分 别 。 另 一 方面 ， 光 德 掩 埋 工具 ( 通常 大 小 为 6 
米 x1 米 ) 将 佑 据 海 床 而 不 是 海面 ,因为 它 掩埋 由 光缆 铺设 舱 在 海面 向 下 传送 的 光 和 纺 。 

此 ，, 海 床上 的 光 禾 淹 埋 工具 的 操作 站 不 会 对 任何 捕 省 活动 造成 任何 阻 三 。 


由 於 光 和 绑 铺 设 蔓 船 估 用 面积 小 且 在 任何 一 位 置 的 光 纺 安装 工程 时 间 短 ， 因 此 省 场 的 暂时 性 
损失 冰 不 会 对 渔场 产生 磊 重 负面 影响 。 


整体 而 言 ， 预 计 不 会 对 渔业 资源 或 捕 揽 活动 产生 长 期 直接 影响 ， 不 会 对 省 业 资 源 或 捕捞 活动 
产生 影响 ， 即 让 接 影响 不 大 。 


间接 影响 


在 光绪 埋设 期 间 ， 由 於 海 床 的 摄 动 而 导致 的 晴 浮 固体 升 高 可 能 会 产生 间接 影响 。 但 是 ， 
种 干 摄 将 是 局 部 的 ， 暂 时 的 且 持 夭 时 间 较 短 。 根据 附件 A 的 计算 ， 基 於 最 坏 情 况 的 假设 ， 
光 和 绕 囊 设 工程 产生 的 任何 沉积 物 羽 流 的 最 大 预测 和 范围 为 距 光 缆 槽 180 米 ， 半 将 在 三 分 半 甸 内 
沉 回 海 床 。 因 此 ， 通 过 重新 安置 受 干 摄 的 沉积 物 ,海底 将 自然 恢复 ， 此 和 后， 为 急 类 提供 食物 
的 底 楼 动物 将 立即 重新 定 殖 。 


180 米 之 内 的 任何 水 敏感 受 体 例如 渔业 都 可 能 受到 影响 。 距 亡 渔场 超过 180 米 的 任何 对 水 敏 
感受 体 都 不 会 受到 影响 。 与 光复 槽 的 距 遍 越 大 ， 对 敏感 受 体 的 任何 间接 影响 的 可 能 性 就 越 
小 。 如 表 c-1 所 示 ， 光 和 绑 走 线 与 鱼 类 养殖 区 ， 商 业 省 业 资 源 产 卵 场 和 人 工 鱼 礁 之 问 的 距离 显 
著 。 

最 近 的 急 类 养殖 区 为 芒 菊 湾 急 类 养殖 区 ， 距 光 编 走 线 约 1.9 千 米 外 ， 多 於 任何 沉积 物 搓 流 的 
最 大 预测 苑 围 的 10 倍 。 因 此 ， 预 计 不 会 对 刍 类 养殖 区 的 水 质 产 生 任何 影响 ,因此 不 会 对 相 
关 渔 业 造 成 不 可 接受 的 间接 影响 。 育 苗 场 距离 光复 走 线 约 2.3 千 米 外 ， 炎 乎 是 任何 沉积 物 揭 
流 最 大 预测 范围 的 13 倍 。 产 卯 场 距 享 光复 走 线 约 3.2 千 米 外 ， 继 乎 是 任何 沉积 物 揭 流 最 大 
预测 和 范围 的 18 倍 。 因 此 ， 预 计 不 会 对 育苗 场 或 产 卯 场 的 水 质 产 生 任 何 影响 ， 因 此 不 会 对 相 
关 渔 业 造 成 不 可 接受 的 间接 影响 。 牛 尾 海 水 质 管 制 区 的 人 工 急 礁 距 遍 光 绑 走 线 超过 20 千 米 
以 外 ， 多 於 任何 沉积 物 搓 流 的 最 大 预测 范围 的 100 倍 。 因 此 ， 预 计 不 会 对 育苗 场 、 产 卵 场 及 
人 工 急 礁 的 水 质 产 生 任何 影响 ， 因 此 不 会 对 相关 渔业 造成 不 可 接受 的 间接 影响 。 


各 体 而 言 ， 预 计 不 会 对 渔业 资源 或 捕捞 活动 产生 长 期 间接 影响 ， 不 会 对 省 业 资 源 或 捕捞 活动 
产生 影响 ， 即 间接 影响 不 大 。 


可 | 


渔业 影 和 响 评 估 
於 表 c-2 关 述 了 按照 《环评 技术 人 备 坊 录 》 附 件 9 的 要 求 而 进行 的 影响 评估 
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渔业 影响 评估 


丢 C-2 : 冶 美 移 才 部 胡 


对 渔场 的 影响 ”除了 在 香港 岛 钢 线 湾 和 南 丫 岛 北角 咀 的 岸 端 光缆 安 装 工程 外 , 光 乱 将 使 用 光 编 埋 
设 工 具 直 接 铺设 和 埋设 在 海 床 下 方 。 光 德 铺设 将 对 附近 海 床 产 生 直 接 影响 ， 而 埋 
设 过 程 中 导致 水 体 中 晴 浮 国体 上 升 ， 从 而 可 能 产生 间接 影响 。 壳 些 影 响应 是 局 部 
性 和 短期 的 。 
钢 线 湾 至 北角 咀 的 光 德 和 缉 长 度 为 约 2.3 千 米 。 省 业 造 成 短暂 影响 只 限 於 光复 铺 设 
草 船 短暂 估 用 海面 ， 即 在 任何 一 个 时 间 治 著 4.5 千 米 约 70 米 X25 米 。 由 光 德 铺 
设 萤 舱 进 行 的 享 岸 光 德 铺设 工程 需 时 大 和 约 3 天 ， 而 由 潜水 员 进 行 的 岸 端 光 旨 安 装 
工程 则 需 时 大 约 7 天 。 
受 影响 区 域 的 渔业 产量 按 捕捞 重量 从 多 於 每 公顷 50 公斤 至 每 公顷 200 公斤 ， 到 
每 公顷 300 公斤 ， 而 所 有 移 格 均 显 示 少 於 到 每 公顷 300 公斤 的 捕 提 重量。 在 卷 近 
钢 线 湾 的 光复 段 ， 般 板 的 渔业 产量 为 每 公顷 0 公斤 至 50 公斤 ; 在 状 近 北角 咀 的 
光 敌 段 ， 渔业 产量 增 至 每 公顷 多 於 50 公斤 至 100 公斤 。 在 状 近 钢 线 湾 的 光复 
段 ， 其 他 类 型 省 船 的 省 业 产 量 为 多 於 每 公顷 0 公斤 至 50 公斤 ; 在 痢 近 北角 咀 的 
光 旨 段 ， 省 业 产 量 增 至 多 於 每 公顷 100 公斤 至 200 公斤 。 
由 於 光线 铺 设 萤 秀 会 个 用 的 渔场 范围 ， 因 此 将 出 现 章 时 性 的 渔场 损失 。 由 於 光 德 

设 萤 舱 所 个 面积 小 和 在 任何 地 点 的 光 和 旨 铺 设 时 间 短 暂 ， 因 此 不 会 因 暂 时 囊 失 的 

省 场 范 围 而 对 省 场 造成 显著 影响 。 

毁坏 及 干 援 育 ” 光 德 不 会 穿越 任何 商业 渔业 资源 的 产 卵 场 和 育苗 场 。 问 接 影 响 方面 ， 预 计 晴 浮 固 

苗 场 及 产 卵 场 ” 体 的 最 大 扩散 和 范围 为 距 遍 光复 满 槽 180 米 ， 站 根据 最 坏 情 况 假设 会 在 三 分 半 甸 内 
沉积 回 海 床 上 。 距 高 南 丫 岛 光 和 旨 系 统 最 近 的 育苗 场 和 产 卵 场 分 别 位 於 2.3 千 米 和 
3.2 千 米 外 ,因此 预计 不 会 对 渔业 资源 和 生产 造成 不 可 接受 的 影响 。 


对 捕 急 活动 的 ” 治 光 和 绕 走 线 的 捕 急 活动 区 域 具 有 低 至 中 度 的 商业 价值 ， 而 光 绕 铺设 萤 舱 在 经 过 香 

影 港 水 域 时 韶 时 估 用 的 捕 鱼 区 面积 很 小 。 在 此 基础 上 ， 是 次 项 目 对 渔业 产生 的 影响 
属 轻 微 。 

对 水 产 养 殖 活 ”最 近 急 类 养殖 场 为 蔓 的 湾 角 类 养殖 场 ， 距 光 绑 约 1.9 千 米 外 。 由 於 急 类 养殖 区 与 光 

动 的 影响 息 走 和 线 的 距 训 较 束 ， 因 此 光复 铺设 工程 不 会 对 鱼 类 养殖 区 造成 影响 。 


累积 影响 


C.4.13 中 然 在 南 丫 饥 光 绕 系 统 附近 有 两 个 规划 中 的 项 目 ， 包 括 於 2020 年 二 月 开始 站 计 划 於 2021 
年 第 三 季度 完成 的 “ 南 丫 岛 电 语 航 道 挖 泥 改 善 工程 上. ， 以 及 於 2020 年 中 开始 范 计 划 於 2022 
年 中 完成 的 【香港 海上 液化 天 然 气 接收 站 4 工程 。 铀 於 上 述 项 目 不 会 在 南 丫 岛 光 德 系统 500 
米 和 范围 以 内 进行 ， 因 此 累积 影响 不 大 。 


C.5 和 绥 解 措施 


C.5.1 由 於 预计 不 会 对 省 业 资 源 产生 不 息影 响 ， 因 此 不 需要 揉 取 具 体 的 渔业 影响 组 解 措施 。 但 是 ， 
第 A.6 节 中 提出 的 保 妨 水 质 的 缓解 措施 也 应 有 利 於 渔业 资源 ， 芷 应 全 面 实施 。 
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C.5.2 


C.6 


C.6.1 


(L.7 


C.7.1 


C.7.2 


C.7.3 


C.7.4 


C.7.5 
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C.7.7 


如 第 A.5.17 节 提 及 ， 考虑 到 基 族 湾 久 类 养殖 区 距 光复 槽 约 1.9 千 米 ， 预 计 水 质 不 会 受 光缆 铺 
设 工程 影响 ,因此 按照 第 A.6 节 的 规定 ， 芷 不 需要 进行 水 质 监 测 。 


剩余 影响 


施工 阶段 对 省 业 资 源 、 楼 息 地 和 捕 鱼 作业 的 剩余 影响 属 可 接受 的 水 平 内 ， 下 没 需要 秽 定 具体 
的 渔业 监测 计划 。 


和 缉 结 


经 审查 治 南 丫 筷 光 复 系 统 的 渔业 资源 和 捕捞 活动 的 现 有 资料 后 ， 发 现 该 地 区 的 大 部 分 区 域 的 
渔业 产量 及 资源 为 低 至 中 等 。 


根据 2016/17 年 渔业 调查 ， 受 影响 区 域 的 捕 鱼 活动 涉及 从 多 於 200 至 400 稻 舱 焦 ， 到 多 於 
400 至 600 艘 舱 焦 。 使 用 船 板 的 捕 鱼 作 业 分 作 涉 及 从 多 於 100 至 200 艘 舱 焦 ， 到 多 於 200 至 
400 艘 舱 焦 。 使 用 其 他 类 型 渔船 的 捕 旬 作业 分 人 F 从 多 於 100 至 200 艘 舱 焦 ， 到 多 於 200 至 
400 稻 舱 焦 不 等 。 


受 影 响 区 域 的 渔业 产量 从 捕 渔 重 量 多 於 每 公顷 50 公斤 至 每 公顷 100 公斤 ， 到 多 於 每 公顷 
200 公斤 至 每 公顷 300 公斤 ， 而 所 有 和 网 格 显示 少 於 每 公顷 300 公斤 的 捕 省 重量 。 在 卷 近 钢 线 
湾 的 光 绕 段 ， 和 板 的 渔业 产量 为 每 公顷 0 公斤 至 50 公斤 ; 在 卷 近 北 角 咀 的 光 绕 段 ， 省 业 产 
量 增 至 每 公顷 多 於 50 公斤 至 100 公斤 。 在 卷 近 钢 线 湾 的 光 绑 段 ， 其 他 类 型 渔 秀 的 省 业 产 量 
为 多 於 每 公顷 0 公斤 至 50 公斤 ; 在 卷 近 北 角 咀 的 光 敌 段 ， 省 业 产 量 增 至 多 於 每 公顷 100 公 
斤 至 200 公斤 。 

由 於 光 德 铺设 曹 秀 所 个 的 面积 小 , 范 且 在 任何 一 个 位 置 安装 光 敌 的 时 间 短 ， 因 此 对 治 光 绑 路 
穆 的 省 船 运 输 和 捕 急 活动 的 潜在 影响 不 会 很 大 。 


间接 影响 方面 ， 在 最 坏 情 况 假设 下 ， 预 计 晴 浮 固体 的 最 大 扩散 范 围 为 距离 光绪 潇 槽 180 米 ， 
普 会 在 三 分 半 钾 内 沉积 回 海 床 上 。 因 此 ， 通 过 重新 安置 受 干 摄 的 沉积 物 ， 海 底 将 自然 恢复 ， 
此 后 ， 将 为 银 类 提供 食物 的 底 楼 动物 将 立即 重新 定 殖 。 


与 光 编 槽 的 距 亡 越 大 ， 针 敏感 受 体 的 任何 间接 影响 的 可 能 性 就 越 小 。 育 苗 场 距离 光缆 走 线 距 
部 和 约 2.3 千 米 ， 产 卵 场 和 人 工 急 礁 分 别 距 亡 光 绑 走 线 约 3.2 千 米 和 超过 20 千 米 ， 而 最 接近 的 
急 类 养殖 区 距 亡 光复 走 线 1.9 千 米 。 鉴 於 光 绕 走 线 与 产 卵 场 、 育 苗 场 、 人 工 急 礁 和 急 类 养殖 
区 之 间 的 距 享 较 大 ， 因 此 不 太 可 能 受到 该 项 目的 影响 。 


在 光绪 正常 运行 期 间 ， 预 计 不 会 对 环境 造成 影响 ,但 将 来 可 能 需要 进行 维修 工作 ( 即 由 於 意 
外 损坏 而 在 特定 故障 位 置 进行 光复 修 复 ) 。 潜 水 员 将 使 用 功率 较 小 的 手持 溃 喷 工具 进行 光 缠 
修理 ， 下 且 预计 海 床 会 在 修理 工作 完成 后 不 久 自然 恢复 到 工作 前 的 水 平和 状况 。 业 体 而 言 ， 
本 项 目 预计 不 会 对 渔业 资源 或 捕捞 活动 造成 不 可 接受 的 影响 。 
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C-8 


光 业 影响 辟 估 


C-1 : 世 艳 估 美 在 每 漆 海 姊 分 访 及 诊 放 启 光 徐 秋 萄 为 砂 萌 


Figure 2-1 Port Survey 2016/17 一 一， 拖 习 光 德 走 线 
Distribution of fishing operations 
Overall 


2016/17 年 捕 鱼 作 业 及 生产 调查 图 2-1 2016/17 年 捕 鱼 作业 及 生产 调查 
捕 鱼 作业 分 布 捕 鱼 作 业 分 布 
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资料 来 源 : 2016/17 年 捕 刍 作业 及 生产 调查 ， 省 芒 署 。 
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省 业 影 响 评 估 

C-2 : 世 象 全美 ( 柚 厌 ) 在 亚 漆 海 怒 族 分 访 及 请 放 启 光 艾 天 共 为 砂 萌 
Figure 2-2 Port Survey 2016/17 一 一 气 议 光缆 走 线 

Distribution of fishing operations 

Sampan 

2016/17 年 捕 鱼 作业 及 生产 调查 2-2 2016/17 年 捕 鱼 作业 及 生产 调查 
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TI 
资料 来 源 : 2016/17 年 捕 鱼 作 业 及 生产 调查 ， 渔 芒 署 。 
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属 C-3 : 珍 傣 美 ( 真人 大 烽 型 的 彤 等 ) 在 得 滋 海 怒放 分 访 及 谓 关羽 光 移 系 项 为 龙 萌 


Figure 2-3 Port Survey 2016/17 一 一 提议 光 德 走 和 线 
Distribution of fishing operations 
Other types of fishing vessels 


2-3 2016/17 年 捕 鱼 作业 及 生产 调查 图 2-3 2016/17 年 捕 鱼 作 业 及 生产 调查 


捕 鱼 作业 分 布 捕 鱼 作业 分 布 
其 他 作业 形式 的 渔 船 其 他 作业 形式 的 渔船 
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UP 


渔船 数目 
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资料 来 源 : 2016/17 年 捕 鱼 作业 及 生产 调查 ， 省 芒 署 。 
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C-4 : 六 疤 在 每 肉 海 成 办 分 施用 诊 放 户 光 欧 天 和 匡 为 龙 确 


Figure 3-1 Port Survey 2016/17 一 一 气 议 光复 走 和 线 
Distribution of fisheries production 
Overall 


2016/17 年 捕 鱼 作业 及 生产 调查 3-1 2016/17 年 捕 鱼 作业 及 生产 调查 
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渔 产 分 布 


Production (kg/ha) 
产量 (公斤 /公园 ) 
产量 (公斤 / 公 绩 ) 
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>50 - 100 


| >100-200 
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国 ::oo -4oo 
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资料 来 源 : 2016/17 年 捕 鱼 作 业 及 生产 调查 ， 渔 芒 署 。 
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5-5 : 六 疙 ( 盎 厌 ) 在 每 漆 海 怒放 分 访 玉 诊 启 光 艾 和 天 和 匡 议 龙 尺 


Figure 3-2 Port Survey 2016/17 一 -一气 议 光 德 走 笋 
Distribution of fisheries production 
Sampan 


2016/17 年 捕 旬 作 业 及 生产 调查 图 3-2 2016/17 年 捕 鱼 作业 及 生产 调查 
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资料 来 源 : 2016/17 年 捕 鱼 作 业 及 生产 调查 ， 省 芒 署 。 
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属 C-6 : 注 泡 ( 真人 烽 型 的 彤 等 ) 在 得 溢 海 怒 凡 从 施用 诊 ; 启 交 区 秋 策 罗 夏 萌 


Figure 3-3 Port Survey 2016/17 
Distribution of fisheries production 
Other types of fishing vessels 


图 3-3 2016/17 年 捕 旬 作 业 及 生产 调查 图 3-3 人 及 生产 调查 
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资料 来 源 : 2016/17 年 捕 鱼 作 业 及 生产 调查 ， 省 芒 署 。 
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文化 遗产 评估 


D 文化 遗产 评估 
D.1 简介 
D.1.1 “本 附录 关 述 了 和 与 是 次 项 目 有 关 的 文化 遗产 评估 。 


D.2 相关 法 例 及 指引 
D.2,1 下 列 法 例 和 指引 都 适用 於 评 估 香 港 的 文化 遗产 影响 : 
。 《环境 影响 评估 人 条例 》 ( 第 499 章 ) 及 其 附属 的 《环境 影响 评估 程序 技术 人 备忘录 》 
( 以 下 简称 《环评 技术 人 备 忘 录 》 ) 附件 10 及 附件 19 
。 《古物 及 古 距 条 例 》 ( 第 53 章 ) 
。 《香港 规划 标准 与 准则 》 
。 由 古物 古 中 办 事 处 昔 订 的 《海洋 考古 调查 指引 》 
《环评 技术 人 备 巨 录 》 
D.2.2 《环评 技术 人 备忘录 》 关 述 了 在 文化 遗产 影响 评估 时 所 需 方 法 和 标准 。 


D.2.3 附件 10 为 文化 遗址 影响 提供 了 一 个 评估 准则 ， 以 保 芒 及 保育 有 文化 遗产 所 在 地 为 前 题 ， 
任何 施工 对 文化 遗址 的 不 良 影响 必须 减 至 最 少 。 


D.2.4 附件 19 指出 保存 是 首 跑 方案 ; 若 因为 场地 限制 或 其 它 因素 而 不 能 实行 完整 保存 ， 必 须 提 
供 不 同 的 建议 或 作 局 设计 以 倒 明 兹 确定 完整 保存 真 的 无 法 实施 。 
《古物 及 古 距 条例 》 ( 第 53 章 ) 
D.2.5 《古物 及 古 距 条 例 》 ( 第 53 章 ) 提供 了 法 律 保 蔗 ， 防 止 法定 古 忠和 历史 建筑 受到 发 展 威 
音 ， 入 它 们 得 以 为 滞 人 保存 。 过 人 条 例 也 确立 了 须 予 遵循 的 法 定 程 序 。 
《香港 规划 标准 与 准则 》 
D.2.6 《香港 规划 标准 与 准则 》 的 第 10 章 : 自然 保育 及 文物 保护 ， 为 保护 奈 史 建筑 、 具 考古 研 
究 价 值 的 地 点 和 其 他 古物 ， 提 供 了 一 般 指 引 和 措施 。 
海洋 考古 调查 指引 


D.2.7 海洋 考古 届 查 指引 详细 描述 了 在 进行 海洋 考古 铀 查 时 必须 进行 的 操作 标准 ， 步 艰 及 方法 ， 
以 确定 其 海洋 考古 潜力 ， 存 在 的 文物 和 确定 适当 的 组 解 措施 。 
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D.3 


D.3.1 


D.3.2 


D.3.3 


D.3.4 


D.3.2 


工程 项 目 简介 - 附件 D 


南 丫 岛 光 绕 系 统 


为 香港 电 训 有 限 公司 痰 作 


评估 方法 


陆地 考古 调查 ( TAI ) 


陆地 考古 铀 查 的 目的 是 根据 《环评 技术 人 备 坊 录 》 附 件 19 对 研究 区 域 进 行 检 关 /调查 。 其 研 

究 区 域 是 指 距 享 光 约 登 陆 点 500 米 以 内 的 范围 。 陆 地 考古 调查 应 包括 第 一 阶段 评估 ， 兹 根 

据 第 一 阶段 的 评估 来 决定 是 否 需要 进行 第 二 阶段 评估 。 

在 第 一 阶段 评估 期 间 ， 应 包括 以 下 内 容 : 

。 对 与 陆地 考古 调查 研究 区 域内 确定 的 任何 文化 遗产 遗址 相关 的 已 发 表 论 文 、 记 录 、 档 
案 和 春 史 文件 进行 基线 审查 

。 根据 地 理 、 历 史 、 考 古 、 人 类 学 和 其 他 文化 数据 ， 确 定 陆地 考古 价值 

。 ”识别 和 量化 气 议 的 南 丫 岛 光 绕 系 统 项 目 对 文化 遗产 资源 的 可 能 威 章 

如 果 发 现 可 供 检 关 的 资料 不 充分 或 之 前 未 对 所 建 项 目 区 域 进行 充分 研究 ， 则 应 进行 第 二 阶 

段 评估 以 进行 现场 铀 查 和 现场 调查 ， 以 收集 评估 必要 的 资料 以 供 评 估 。 


海洋 考古 调查 

海洋 考古 负 查 的 目标 是 根据 《海洋 考古 调查 指引 》 寺 研究 区 域 进行 分 阶段 检 关 /调查 。 其 研 

究 区 域 是 指 治 著 光 绕 走 线 两 侧 寅 25 米 的 研究 走廊 ， 即 缉 于 度 为 50 米 ， 光 黎 全 长 2.3 千 米 

及 埋 深 5 米 。 海 洋 考 古 调 查 应 包括 第 一 阶段 评估 , 范 根 据 第 一 阶段 的 评估 来 决定 是 否 需要 

进行 第 二 阶段 评估 。 

在 第 一 阶段 评估 期 间 ， 应 由 合资 格 的 海洋 考古 学 家 进行 以 下 项 目 : 

。 对 研究 区 域 进 行 基 和 线 审查 ,包括 审查 先前 的 海洋 考古 调查 

。 检阅 地 球 物理 调查 数据 

。 确定 海洋 考古 价值 

。 进行 海洋 考古 资源 潜在 影响 评估 

根据 第 一 阶段 海洋 考古 调查 结果 ,决定 需 不 需要 再 进一步 的 调查 。 如 果 需 要 进行 第 二 阶段 

评估 ， 则 应 揉 取 以 下 措施 : 

。 倘若 第 一 阶段 调查 找到 具 考 古 价值 的 地 点 ， 便 需 以 息 控 载 具 或 潜水 员 进 行 目 视 贡 查 或 从 
旁 监察 

。 就 以 上 箱 畴 提交 报告 ,如 有 需要 则 提出 组 解 措施 。 
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D.4 


D.4.1 


D.4.2 


D.4.3 


D.4.6 


D.4.10 


基线 审查 结果 


陆地 文物 资源 清单 


在 陆地 考古 调查 的 调查 区 域内 ， 即 距 光 绕 登 陆 点 500 米 以 内 的 和 范围 ， 共 确认 四 个 已 评级 奈 
史 建 筑 物 和 一 个 具 考 古 研究 价值 的 地 点 。 运 些 文化 遗产 的 位 置 显示 於 图 D-1。 


在 距 光 绕 登陆 点 500 米 范 围 内 ， 芝 没有 被 古物 古 距 办 事 处 界定 的 陆地 文化 资源 ， 例 如 其 他 
具 考 古 研究 价值 的 地 点 、 其 他 已 评级 /所 评级 的 历史 建筑 物 、 法 定 / 章 定 古 中 ， 或 政府 文物 
地 点 。 

已 评级 历史 建筑 文物 茧 的 牛奶 公司 


薄 扶 林 有 一 组 与 蕾 牛奶 公司 有 关 的 已 评级 历史 建筑 物 。 其 中 四 座 历史 建筑 物 位 於 钢 线 湾 登 
陆 点 500 米 和 范围 内 ， 包 括 蔷 牛奶 公司 牧场 C9 ( 三 级 ) 、 牧 场 43 ( 三 级 ) 、 饲 料 依 库 ( 三 
级 ) ,及 泪水 池 ( 三 级 ) 。 


位 长 薄 扶 林 的 蓄 牛 奶 公司 鲁 是 一 个 由 牛奶 公司 和 兴建 的 大 型 农场 建筑 物 。 牛 奶 公司 成 立 於 
1886 年 ， 范 在 薄 扶 林 的 山 丘 位 置 所 有 一 片 120 公顷 的 土地 ; 公司 初始 资本 为 30,000 美元 ， 
范 从 美国 进口 了 80 头 奶 牛 ， 和 后 来 亦 从 澳洲 、 论 格 兰 及 荷兰 进口 诬 考 文献 1。 


牛奶 公司 旨 在 为 香港 市 民 提供 定期 供应 的 卫生 鲜 奶 ， 以 及 降低 牛奶 价格 ， 使 可 应 付 人 口 不 
断 增长 的 城市 喉 才 xl。 


在 战 后 时 期 ， 政 府 需 要 土地 从 建 大 型 的 新 住宅 项 目 ， 以 满足 人 口 的 急剧 增长 。 至 1960 年 
代 初 , 政府 收回 了 大 量 农 田 ， 兹 开始 了 住宅 项 目的 开发 ， 半 致 很 多 乳牛 场 梓 刻 束 或 拆除 。 
贰 牛奶 公司 ,牧场 C9 


牧场 C9 ( 序 距 N281 ) 建 於 1931 年 前 ， 兹 於 2017 年 被 评 坑 3 级 压 史 建筑 物 。 它 位 於 距 钢 
线 湾 登陆 点 364 米 外 。 


牛 棚 和 牧场 是 彼此 不 可 分 割 的。 在 冬天 ， 牛 焦 在 日 间 被 留 在 牧场 运动 ， 晚 间 被 带 进 牛 棚 ; 
在 夏天 ， 则 作出 相反 的 安排 岂 考 文献 1。 


牧场 编号 'C9. 为 日 估 时 期 被 日 本 人 用 作 标 示 在 地 图 上 的 牧场 位 置 篇 号 。 


蓓 牛奶 公司 ,牧场 43 
牧场 43 ( 序号 N280 ) 建 於 1945 年 至 1963 年 间 ， 范 於 2017 年 被 评 需 3 级 历史 建筑 物 。 它 


1.， Antiquities Advisory Board, 2021. Historic Building Appraisal of Old Dairy Farm in Pok Fu Lam, Hong Kong - Cowsheds, Bull Pen and Paddocks. 


2. Antiquities Advisory Board, 2021. Historic Building Appraisal of Old Dairy Farm in Pok Fu Lam, Hong Kong -- Silos. 
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位 於 距 钢 线 湾 登 陆 点 的 433 米 外 。 


从 一 张 於 日 估 时 期 所 印 驳 的 地 图 可 见 ， 它 显示 为 高 级 职员 宿舍 。 然 而 ， 从 一 张 1963 年 的 
地 图 可 见 ， 同 一 地 点 被 标记 为 牛 棚 ， 和 编号 为 【43. 钦 考 文献 1。 时 至 今日 ， 牧 场 入 口 的 遗 踊 
仍然 存在 。 


蕾 牛奶 公司 ， 鲁 料 全 库 


过 个 乌 料 售 库 ( 序号 N291 ) 建 於 1922 年 前 ， 兹 於 2017 年 被 评 需 3 级 历史 建筑 物 。 它 位 
於 距 钢 线 湾 登陆 点 的 394 米 外 。 

乌 料 合 库 在 夏季 用 於 储存 多 余 的 饲料 ， 在 冬季 则 作为 青 崇 乌 料 供应 给 牛 群 诬 考 文 解 ]。 它 以 
圆 形 塔 的 形式 建造 ， 冰 带 有 碎 石 糖 。 混 凝 土屋 顶 和 顶 石 属 已 经 消失 ,而 内 部 现在 则 充满 瓦 
碟 和 植物 。 现 在 只 剩 下 乌 料 合 库 的 底部 ， 用 於 提取 青 崇 乌 料 的 垂直 开口 仍然 完好 无损 。 


革 牛 奶 公司 ， 注 水 池 

泪水 池 ( 序号 N323 ) 建 於 1945 年 和 1958 年 间 ， 兹 於 2018 年 被 评 坑 3 级 历史 建筑 物 。 它 
位 於 距 钢 线 湾 登陆 点 的 499 米 外 。 

注水 池 用 於 清除 和 分 离 清 水 中 沉积 的 沙 泥 ， 然 后 将 其 引入 动物 的 水 权 只 考 文献 3l。 


北角 咀 具 考古 研究 价值 的 地 点 


位 於 南 丫 岛 的 北角 咀 登 陆 点 十 分 状 近 北角 咀 具 考古 研究 价值 的 地 点 。 它 於 2001 年 成 立 ， 
当时 香港 电灯 公司 在 与 过 接 南 丫 饲 和 数码 港 的 新 安装 工程 相关 的 实地 负 查 中 ， 发 现 了 新 石 
器 时 代 中 期 、 新 石器 时 代 晚 期 、 青 铜 时 代 、 唐 朝 和 清朝 的 文化 遗存 。 

2014 年 由 香港 考古 学 会 进行 的 考古 调查 发 现 与 清朝 和 20 世纪 农业 活动 有 关 的 证 据 [ 庆 考 文献 。 
北角 革 村 於 约 1740 年 由 陈 氏 族人 定居 ， 而 新 村 则 是 较 新 的 周 氏族 人 定居 点 。 据 当地 村 民 
透露 ， 北 角 咀 的 稻田 是 战 后 时 期 建立 的 雇 考 衣 4。 


黄 氏 为 北角 村 陈 氏 的 租户 ， 他 们 创造 了 今天 可 见 的 广 半 梯田 ， 芷 在 山谷 的 东 端 挖掘 了 一 个 
大 大 井 和 很 多 水 箱 ， 为 在 北角 咀 山 谷 两 岸 及 邮 角 进行 集约 式 蔬 菜 种 植 农业 提供 水 源 。 


位 於 东 部 峡 角 的 新 石器 时 代 文 化 遗存 埋藏 於 底 土 下 的 基 岩 ， 例 如 坑 和 椿 孔 表 明 可 能 使 用 了 
某 种 形式 的 结构 瞩 考 X 献 49， 印 屋 了 亦 址 新 石器 时 代 活 动 的 模式 和 特征 。 有 意见 届 需 ， 新 石 
器 时 代 人 们 可 能 对 北角 咀 则 角 感 兴趣 是 因为 该 处 有 作为 投 造 石器 或 装饰 品 的 石英 来 源 。 


根据 2001 哆 考 文献 5 年 和 2002 瞄 考 文 卖 6 年 进行 的 考古 调查 ， 确 认 了 来 自 新 石器 时 代 中 后 期 、 


Antiquities Advisory Board, 2021. Historic Building Appraisal of Old Dairy Farm in Pok Fu Lam, Hong Kong - Other Site Structures. 

Atha M., 2015. Archaeological Survey-Cum-Excavation, Pak Kok Tsui Lamma lsland (November-December 2014). HKAS. 

ERM, 2001 cited in Atha M., 2015. Archaeological Survey-Cum-Excavation, Pak Kok Tsui, Lamma lsland (Nov-Dec 2014). HKAS. 

ERM, 2002, cited in Atha M., 2015. Archaeological Survev-Cum-Excavation, Pak Kok Tsui, Lamma lsland (November-December 2014). HKAS. 
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南 丫 岛 光 纺 系 统 


为 香港 电 计 有限 公 司 网 作 


青铜 时 代 和 唐 朝 的 物料 ， 包 括 陶器 、 罕 属 、 家 具 、 石 片 、 岩 人 芯 、 锤 石 等 。 


对 陆地 文物 的 潜在 威 痊 


除 於 沙 湾 进 行 挖掘 ,以便 将 光 绕 铺设 於 现 有 的 登陆 管 /接线 盒 外 ,本 项 目 冰 不 需要 加 建 任 何 
新 的 建筑 物 。 在 一 般 情况 下 ， 会 使 用 小 型 挖掘 机 在 沙 潍 中 进行 挖掘 ， 以 在 登陆 点 曝露 已 建 
成 的 登陆 管 入 口 。 之 后 ， 将 使 用 小 型 绞盘 或 人 手 拉动 将 光缆 从 向 海 一 侧 通过 登陆 管 拉 入 接 
和 线 盒 。 完 成 光缆 铺设 后 ， 登 陆 管 入 口 处 的 潇 槽 将 使 用 原始 物料 回填 范 恢 复原 状 。 


在 两 个 登陆 点 现 有 的 登陆 管 /接线 盒 位 置 显示 於 图 D-2 和 图 D-3。 光 黎 计 划 登 陆 於 北角 咀 具 
考古 研究 价值 的 地 点 卷 近 的 位 置 ， 而 北角 咀 登 陆 点 位 於 北角 咀 具 考古 研究 价值 的 地 点 约 5 
米 和 范围 外 。 由 於 登 陆 管 /接线 盒 在 光 绑 安装 工程 开始 前 已 存在 ， 光 和 绕 安 装 工程 应 对 北角 咀 具 
考古 研究 价值 的 地 点 没有 威 疹 。 若 在 工程 进行 时 发 现 《古物 及 古 距 条 例 》 ( 第 53 章 ) 所 
指 的 古物 或 假定 古物 ， 项 目 倡 凡人 需 立 即 通知 古物 古 距 办 事 处 ， 以 作 预 防 措施 。 


与 蔷 牛 奶 公 司 相关 的 四 个 已 评级 历史 建筑 物 位 於 距离 钢 绕 淤 登陆 点 超过 360 米 外 。 故 於 两 
者 相距 声 这 ， 预 计 本 项 目 不 会 对 过 些 已 评级 历史 建筑 物 造成 影响 。 因 此 ， 本 评估 的 余下 部 
分 将 侧重 於 海洋 考古 资源 。 
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海洋 文物 资源 清单 
数据 库 
D.4.24 ”本 评估 审查 了 香港 水 下 文化 遗产 小 组 ( HKUHG ) 和 英国 海道 测量 局 ( UKHO ) 的 数据 库 ， 
其 中 香港 水 下 文化 遗产 小 组 数 据 库 分 析 和 整合 了 近 300 个 香港 地 点 的 数据 。 
D.4.25 “根据 上 述 数 据 库 ， 在 南 丫 岛 光 和 旨 系 统 两 侧 25 米 的 研究 区 域内 没有 发 现 沉 秀 地 点 。 最 接近 
的 沉船 遗址 距 享 南 丫 饥 光 黎 系 统 走 线 约 53 米 ， 即 位 於 研究 区 域外 。 接 近 光 维 走 线 的 六 个 
已 确认 沉船 遗址 的 细节 绩 结 於 下 列表 D-1， 而 其 位 置 显示 於 图 D-1。 
地 球 物 理 调 查 
D.4.26 ”在 南 丫 筷 光缆 系 统 附近 兹 没有 其 他 可 供 参 关 的 地 球 物理 调查 数据 。 
雯 D-1 : 亲 泊 上 光 区 去 综 的 区 故 海 府 测 熏 局 (UKHO ) 为 术 济 好 
沉 舱 篇 号 (香港 海事 调查 日 期 ) 经度 与 光 德 走 线 的 指示 距离 
UKHO 72502 ”已 打捞 ( 抬 起 ) 22.2400" N 53 米 
114.1200"E 
( 2008 年 10 月 15 日 ) 
UKHO 46501 仍然 存在 22.2400" N 863 米 
114.1300* 上 E 
( 2007 年 12 月 4 日 ) 
UKHO 67691 仍然 存在 22.2400" N 863 米 
114.1300* 上 E 
( 2008 年 10 月 14 日 ) 
UKHO 72496 ”已 死 22.2600" N 1221 米 
114.1200*" 上 E 
( 2008 年 10 月 15 日 ) 
UKHO 70340 ”仍然 存在 22.2500* N 人 
114.1100*" 上 E 
( 2007 年 8 月 17 日 ) 
UKHO 68347 仍然 存在 22.2400"”N 1728 米 
114.1400*" 上 E 
( 2006 年 8 月 8 日 ) 
对 海洋 文物 的 潜在 威 痊 
D.4.27 经 审查 香港 水 下 文化 遗产 小 和 组 ( HKUHG ) 和 英国 海道 测量 局 ( UKHO ) 的 数据 库 ， 在 南 丫 
骗 光 绑 系 统 两 侧 25 米 研 究 和 范围 内 没有 发 现任 何 潜在 沉 秀 残 货 。 
D.4.28 为 确认 潜在 的 海洋 考古 特征 ,已 在 南 丫 饥 光 和 绑 系 统 附近 进行 了 海洋 考古 届 查 ， 如 第 D.5 节 
所 述 。 海 洋 考古 届 查 旨 在 确 届 在 光缆 走 线 附近 是 否 有 任何 潜在 海洋 考古 物件 或 特征 ， 及 任 
何 过 些 物 件 是 否 为 海洋 考古 资源 。 
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为 香港 电 训 有限 公 司 网 作 


从 铜 线 湾 和 北角 咀 海 岸 分 别 首 212 米 及 176 米 的 光 绕 安装 工程 是 由 潜水 员 人 手 在 海 泥 / 沙 
上 铺设 的 。 光 和 绚 的 其 余部 分 将 使 用 拖 在 光 绑 铺设 蔓 舱 后 面 的 溃 喷 式 掩 埋 工 具 进 行 铺设 ,将 
0.5 米 寅 的 海 床 流 化 到 5 米 深 。 研 究 区 域 设 定 在 光 绕 走 线 两 侧 各 25 米 处 ， 以 作为 铺设 工作 
的 组 种 区 。 


海洋 考古 调查 

本 地 的 海洋 测量 公司 EGS ( 亚洲 ) 有 限 公 司 ( EGSs ) 於 2021 年 3 月 对 南 丫 饲 光复 系 统 进行 
了 海洋 地 球 物 理 调 查 。 和 过 些 数 据 由 EGs 的 地 球 物理 学 家 处理 ， 兹 由 SDA Marine 有 限 公司 
合资 格 的 海洋 考古 学 家 Sarah HEAVER 女士 审查 。 

以 下 设备 在 南 丫 篇 光 和 绑 系 统 的 海洋 地 球 物 理 调 查 过 程 中 使 用 到 : 

e。 C-Nav GcGPS ( 全 球 校 正式 全 球 定位 系统 ) 

。 音波 束 回 声 探 测 器 

。 多 波束 回声 探测 

。 旁 测 葡 纳 系统 

。 海底 浇 层 地 震 剖 面 仪 

。 海洋 磁 动 计 系 统 

。 EGS 潜水 员 调 查 

旁 测 声 纳 系 统治 南 丫 龟 光 敌 系 统 走 和 线 炙 查 时 发 现 了 碎片 、 线 状 碎片 ( 可 能 是 绚 或 铁丝 ) 和 
输 胎 。 研 究 区 域 的 走 线 范围 海 床 主要 被 幼 细 沉 积 物 覆 蕾 ， 而 接近 两 个 登陆 站 的 海 床 主要 被 
粗 沉 积 物 覆盖 。 治 钢 绕 湾 海 岸 存在 著 岩 石 顽 和 隐伏 露头 ， 而 接近 北角 咀 登 陆 点 则 存在 露头 


和 隐伏 露头 。 在 炙 查 区 域 发 现 了 可 能 由 义 卵 石和 碟 石 组 成 的 育 置 材料 ， 但 不 具有 海洋 考古 
潜力 。 南 丫 岛 光 绕 系 统 地 球 物 理 届 查 的 影像 记录 副本 显示 於 图 D-5。 


共有 两 组 海底 电力 光缆 和 一 人 条 水 管 与 握 议 光 绕 走 线 平行 排列 ， 兹 登陆 在 北角 咀 登 陆 站 附近 。 


已 就 50 米 的 研究 区 域 走 廊 ( 光 黎 走 线 两 侧 各 25 米 ) 审阅 了 旁 测 声 纳 和 磁 动 计数 据 ， 因 为 
让 范围 是 用 於 海洋 考古 调查 的 标准 影响 范围 。 


表 D-2 列 出 了 研究 区 域内 确认 的 3 个 声 纳 接 角 点 ， 世 标示 於 图 D-1 和 图 D-2 中 。 过 些 声 纳 
接触 点 均 被 视 坑 碎 片 ， 而 很 大 可 能 是 现代 碎片 。 在 研究 区 域 于 和 经常 发 现 现代 碎片 是 因 搞 繁 
忙 的 海上 交通 、 频 密 的 康乐 钓鱼 活动 和 早 前 的 光缆 /管道 安装 。 因 此 ， 设 范围 范 没 有 海洋 考 
古 的 潜在 价值 。 每 个 旁 测 声 纳 接触 点 的 数据 副本 显示 於 图 D-6。 没 有 踊 象 表明 各 些 碎片 可 
能 是 考古 文物 。 
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疼 D-2 : 研 光 砷 怒 力 带 串 的 入 为 沁 秒 余 姑 时 


和 
9C010 22"” 15.240' N 1.5x1x<nmh 东南 方 1 米 
114” 7.807'E 
9C011 22” 15.237' N 3Xx1x<0.5 西方 北 5 米 碎片 
114” 7.798'E 
SC039 22"” 14.829' N 2x1xnmh 0 米 碎片 
114” 7.500'E 


注 : nmh = 没有 可 测量 的 高 度 。 


对 南 丫 岛 光 缆 系 统 进 行 了 磁力 调查 ， 以 确定 洽 项 目 走 线 的 现 有 光 和 维和 管道 。 在 研究 区 域内 ， 
确认 了 六 个 磁力 接触 点 ,而 它们 所 有 均 是 运 作 中 的 水 管 。 调 查 结 果 列 於 表 D-3 和 标示 在 图 
D-1 和 图 D-2。 磁 力 调 查 的 数据 副本 如 图 D-7 示 。 


疼 D-3 : 研 光 大 怒 力 磅 器 的 矿 力 余 舅 及 


D.5.8 


D.5.9 
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南 丫 岛 光 绕 系 统 


为 香港 电 训 有限 公 司 网 作 


和 经度 
编号 笋 度 磁力 暴 常 ( NT ) 与 光 绕 的 距 享 说 明 


MC060 22” 14.403 N 96.5 东南 方 22 米 运作 中 的 水 管 
114” 7.177'E 

MC064 22”14.396 N 1864.5 东南 方 19 米 运作 中 的 水 管 
114” 7.166'E 

MC068 22”14.390 N 677.5 东南 方 23 米 运 作 中 的 水 管 
114” 7.162 E 

MC069 22”14.388 N 332.1 东南 方 16 米 运作 中 的 水 管 
114” 7.153'E 

MC070 22”14.386 N 548.7 东南 方 19 米 运作 中 的 水 管 
114” 7.154'E 

MC074 22”14.379 N 1205.2 东南 方 21 米 运作 中 的 水 管 
114” 7.148' E 


研究 区 域内 共有 六 个 磁力 接触 点 ， 而 所 有 接触 点 位 於 北角 咀 登 陆 点 。 如 附录 D,1 的 地 球 物 
理 调 查 结 果 所 示 ， 数 条 现 有 的 海底 电力 光 绕 和 水 管 登陆 在 北角 咀 登 陆 点 。 地 球 物理 调查 期 
间 发 现 的 大 部 分 磁力 接触 点 和 海底 殿 常 已 被 确定 与 现 有 电力 光 绕 有 关 。 来 源 不 明 的 磁力 接 
触 点 可 能 代表 与 先前 光缆 安装 相关 的 掩埋 或 部 分 掩埋 的 碎片 相关 。 先 前 强烈 的 海 床 摄 动 导 
致 海 床 的 考古 潜力 非常 低 。 


EGS 在 两 个 登陆 点 洽 光 和 缆 的 首 100 米 完成 了 一 次 潜水 员 调 查 ， 为 光 绕 安装 工程 检查 海 床 状 
沈 。 海 洋 考古 调查 和 潜水 员 炙 查 的 所 得 数据 已 由 一 位 合资 格 的 海洋 考古 学 家 Sarah HEAVER 
女士 审查 ， 世 确认 在 钢 线 湾 和 北角 咀 的 海 床 均 具 低 考 古 潜力 。 重 要 的 是 ，EGS 报告 评论 了 
整个 研究 区 域 的 大 量 现 代 碎 片 ， 亦 建 广 在 铺设 光 维 前 需要 进行 铺设 前 抓 钧 负 查 以 清除 障 研 
物 。 过 项 观察 八 固 了 整个 研究 区 域 考古 潜力 低 的 结论 。 
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D.5.10 


D.6 


D.6.3 


D.6.4 


D.6.2 


D.6.6 


D.6.7 
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南 丫 岛 光 绕 系 统 


合资 格 的 海洋 考古 学 家 Sarah HEAVER 女士 遍 同 EGS 所 得 出 的 结论 ， 即 所 有 旁 测 声 纳 接触 点 
和 磁力 接 解 点 都 与 蕾 有 或 现 有 光 绑 或 现代 碎片 有 天。 有 踊 象 显示 ， 先 前 的 海 床 摄 动 会 大 大 

降低 南 丫 饲 光 绪 系 统 附 近海 床 的 考古 潜力 。EGS 报告 记录 了 治 走 线 存在 的 虹 常 数量 的 碎片 。 
各 支持 了 海洋 考古 调查 的 结论 。 

结论 

南 丫 驴 光 绕 系 统 的 光缆 铺设 和 海上 施工 工程 不 会 对 陆地 文化 遗产 产生 影响 。 除 於 钢 线 湾 和 

北角 咀 登 陆 点 的 沙 潍 上 进行 挖掘 ， 以 便 将 光 绕 铺设 於 现 有 的 登陆 管 /接线 盒 外 ， 本 项 目 范 不 
汲 及 新 的 建造 工程 。 只 然 光 绕 计 划 登 陆 於 十 分 接近 北角 咀 具 考古 研究 价值 的 地 点 的 位 置 ， 

而 且 北 角 咀 登陆 站 位 於 北角 咀 考 古 研究 价值 的 地 点 约 5 米 范 围 外 ,但 应 不 会 对 该 具 考古 研 


究 价 值 的 地 点 造成 威 彰 。 若 在 工程 进行 时 发 现 《古物 及 古 距 条例 》 ( 第 53 章 ) 所 指 的 古 
物 或 假定 古物 ， 项 目 倡 凡 人 需 立 即 通知 古物 古 距 办 事 处 ， 以 作 预 防 措施 。 


在 光 绕 登陆 点 的 500 米 和 范围 内 ， 有 四 个 由 古物 古 距 办 事 处 界定 的 已 评级 历史 建筑 物 ， 但 没 
有 其 他 已 评级 /所 评级 的 历史 建筑 物 、 法 定 / 暂 定 古 中 ， 或 政府 文物 地 点 。 吉 四 个 与 薄 扶 林 
蔷 牛 奶 公司 有 关 的 已 评级 建筑 物 位 於 距 亡 钢 线 湾 登 陆 点 超过 360 米 。 鉴 於 此 距离 ， 本 项 目 
预计 不 会 对 法 定 古 距 或 历史 建筑 物产 生 任何 影响 。 


於 2021 年 3 月 进行 的 南 丫 饥 光 绕 系 统 海洋 地 球 物 理 调 查 显示 了 治 光 绕 走 线 的 附近 海 床 有 
数 处 由 态 卵 石 、 碟 石 组 成 的 秦 置 物料 ， 亦 有 数 处 露头 和 隐伏 露头 。 调 查 亦 发 现 研究 区 域内 
的 海 床 主 要 被 幼 细 沉 积 物 覆 蕾 。 在 北角 咀 登 陆 点 亦 发 现 了 有 运作 中 的 电力 光缆 和 水 管 。 先 前 
因 光 和 绕 铺 设 而 引致 的 海 床 摄 动 大 大 降低 光 绕 系统 附近 海 床 的 考古 潜力 。 


海洋 地 球 物理 届 查 亦 显示 治 光 和 绑 走 线 的 海 床 有 较 多 现代 碎片 和 巨石 。 调 查 确 记 了 在 50 米 
走廊 范围 内 的 三 个 声 纳 接触 点 ， 而 它们 全 部 显示 为 现代 碎片 。 过 些 碎 片 范 没有 考古 价值 。 
亦 不 需要 揉 取 进一步 铀 查 或 组 解 措 施 。 

六 个 磁力 接触 点 被 确认 於 50 米 走 底 范 围 内 ， 但 它们 均 与 运作 中 的 水 管 相 关 。 而 在 地 球 物 
理 贡 查 中 发 现 的 其 他 磁力 接触 点 和 海底 轩 常 被 确认 为 与 运作 中 电力 光缆 和 水 管 有 关 。 

经 审查 香港 水 下 文化 遗产 小 组 ( HKUHG ) 和 英国 海道 测量 局 ( UKHO ) 的 数据 库 ， 在 研究 
区 域内 范 没 有 发 现任 何 沉 船 遗 址 。 最 接近 的 沉船 遗址 位 於 距离 南 丫 岛 光 绑 系 统 走 线 约 53 
米 外 ， 即 属 研究 区 域外 ， 而 沉船 已 被 打捞 。 

海洋 考古 调查 症 据 显示 没有 海洋 考古 资源 或 潜力 ， 因 此 预计 光缆 铺设 和 紧急 光 和 维和 维修 过 程 
不 会 对 海洋 考古 产生 影响 。 因 此 ， 和 无 需 探 取 缓 解 措施 或 探 取 进 一 步行 动 。 
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司 D-1 : 丈 化 济 产 资源 夭 及 在 旅 洋 孝 十 次 涯 抄 龙 必 
图 例 
UKHO72496 区 人 
一 一 ， 南 丫 岛 光 重 系 统 走 入 3 
一 一 南 丫 岛 光大 系统 海洋 考古 翌 查 的 50 米 研究 区 域 


侠 。 研究 区 域内 的 已 确认 声 纳 接触 点 
@@ 。 研究 区 域内 的 已 确认 磁力 接 角 点 
人 外 UKHO 沉 舱 遗址 记录 
侠 ”已 评级 的 历史 建筑 物 


加 5 呈 | 北 角 咀 具 考古 研究 价值 的 地 点 ， 南 丫 饥 


。 UKHGO70340 


e。 UKHCO67691 & 46501 


s。 UKHO68347 


250 米 500 米 
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D-2 : 研 宅 大妈 力 旁 罚 营盘 参 太 力 胡 鲍 影 化 展 和 的 咸丰 属 


放大 图 1 
茧 牛奶 公司 ， 装 池 和 水 缸 及 描 土 将 
( 位 於 陆 上 考古 调查 范围 的 500 米 外 ) 


| 
0 米 100 米 200 米 400 米 


] 


放大 图 2 


0 米 50 米 ”100 米 200 米 


图 例 

一 一。 南 丫 岛 光 德 系统 走 牧 侠 研究 区 域内 的 已 确认 声 纳 接 解 点 

-一 一 ， 南 丫 岛 光 敌 系 统 海洋 考古 翌 查 的 50 米 研究 区 域 @ 。 研究 区 域内 的 已 确认 磁力 接 钥 点 
侠 已 评级 历史 建筑 物 仿 ukHo 沉船 遗址 记录 


有 :和 角 咀 具 考古 研究 价值 的 地 点 ， 南 丫 岛 
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D-3 : 帮 伍 次 登 丑 影 列 月 肯 主 使 参 登 膨 
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咎 为 龙 唇 
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图 例 


南 站 岛 光 缆 系 统 走 线 


侠 登陆 点 


国 。 现 有 接 综 盒 


-一 一 现 有 登陆 管 


D-13 
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D-4 : 禾 房 他 登 丑 影 列 育 胡 综 使 参 登 怖 车 的 龙 展 


图 例 

一 一 南 丫 岛 光 绑 系 统 走 入 
图 汪 陆 点 

国 。 现 有 接 穆 合 


-一 现 有 登陆 管 


三 有 北角 咀 具 考古 研究 价值 的 地 点 
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D-5 : 族 洋 妨 释 先 理 因 查 的 展 睛 天 区 


岩石 填充 海 床 带 有 篇 卵石 / 夸 石 的 沙子 
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D-6 : 过 和 秦 余 嫩 影 怕 碟 列 承 


和 六 
内 SC010 。 ” 辣 ， Tm AAA 
1.5x1x<nmh sc 009 距 训 光 乔 走 
碎片 sco010 526|F526 和 线 83 米 外 ( 即 海洋 
Ah 考古 恒 查 范围 外 ) 
F 527 | F 527 
N 
SCO010 and 区 全 
Saofial 人 SCc011 F526|F 526 
“0 3x1x<0.5 妈 \ 
片 F525|F525 
人 \ RN 0 


\ F523|F523 
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太 D-7 : 磁力 藤 嫩 影 履 碟 列 了 


接 角 点 往 


接 角 点 乱 
号 磁力 接触 点 数据 号 


450 500 550 600 650 700 


45600 -|----| 全 于-zAs 


MC060 MC064 
45500 
45400 |， 本 45400 
450 500 550 600 650 700 
0 350 400 450 500 550 
MC068 MC069 
MC070 MC074 
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47500--- 
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品 0 全 加 s 二 久 和 吉 有 于 E Possible dumped materials comprising 有 和 要 - | 
四 三 三 | 有 NA 四 | COBBLES and BOULDERS 台 = E 中 CARTOGRAPHIC SYMBOLS 二 - 
昌 下 品 中 和 中 喇 及 s-found in-service power cable by SSS 1 车 AScg01 品 加 有 和 ee ie 
， | 条 一 ww 一 n-service/Out of service/Planne 
| Linear debris, possible fope/wire _ 2 es 天 1.5X0.5X<0.5 || 人 p> (as-found in magenta) 
二 As found in-service power cables by sub-bottom profiler 有 瓜 加 三 有 Debris SC003 
在 光 。 上 人 
和 | sa 一 人 二 人 人 区 2X0.5X<0.5 22*15.400N Post survey route with kilometre 0 W Pipeline /Water Pipeline position， 
人 人 -一 攻 SC SS 人 1 jn 号 一 元 2 Debris post and reverse kilometre post 车 5E: ， ee of Planned 
和 5 这 2 as-found in magenta 
2 1 We | oKPR 
| Possible dumped materials comprising COBBLES and BOULDERS 1 14 和 区 SCc005 0 Power cable position， 
八 -2 2x0.5x0.5 | ee) BMHVAC Beach manhole / Alter course AR wy wwg In-service/Out of service 
| fs 和 :一 _Debris Veneerto 1m of very soft SILTCLAY overlying (as-found in magenta) 
SEI002 二 是 coarse to very coarse selliments, possible 中 一 一 -一 一 Point on line (POU) 
| 16 才 dumped materials PGL | 多 Area of power cable 
本 人 | 
雪 了 2 
| 一 本 
创 2 | Coastline (from Admiralty charts) 立 Anchorage area 
川 N813000 3 虽 区 N 813000 
| 义 二 二 量 吕 有 mamepmamenamenm Rocky area 党 Anchoring prohibited area 
| 么 一 scooz 民 
冯 一 生 二 | 生 | 
SC9QV 居民 
所 了 3x1.5X 区 站 3 BMH Telegraph Bay Chartmatchline Fairway/Traffic separate scheme 
ss Sr Debris 1 SC0a4 放 兰 史 芭 村 elegraph Boy | 
| 005 和 2557 医 二 LInshoretrafficzone 
| 2Xx4xnmh Debris -有 上 PP 中 
| Debris 1 fl aph Bay 
逐 全 SC0D6 区 
| 0 攻 “ 几 BATHYMETRY 
| 二 本 5 Bathymetric contours in metres A imi 
> . pproximate limit of swath 
) 有 ] 站 we 了 0 Contour interval may be reduced to bathymetry coverage (Shown only 
| 5 vcs TS Very soft to soft SILTCLAY with scattered debris. H K d aid in clarity. All bathymetry reduced in areas of flat seabed) 
17 | Prominent ones are marked as sonar contacts ong O ng SIan 日 to survey datum 
| 1 VCS 1 832 了 Ph 
= Ac 上 6” Downslope gradient in degrees (") 
| | Ai Rs 二 FF as measured over the shortest 
芝 公 4 开 人 1x0.3Xx0.5 C016 > 了 二 | significant distance 
和 na 
| 和 1 4 1 < 4 | Debris 817 个 SRQAx<0.5 2 < 训 1 他 外 
反 A 2 人 X1X<0， 
9 D 
| ) 0 2 本 4 < 人 纪 Dauis A MAKSc010 到 中 SEABED FEATURES AND SHALLOW GEOLOGY 
4 4j0 -- 将 5x1xnmh 
溪 / 
由 二 了 闪 本 并 A 众 6 本 一 汪 Deb SC009 人 人 人 由 Fi 人 全 SC001 Isolated sonar contact with reference 
过 忆 江 1 fs ee number (length x width x height in 
) 总 本 1 / SC 2X1xnmh (predominantly CLAY/SILT) 5X5X1 
从 ， 本 介 经 < 5x1x0.5 Ac Debris / 一 吕 metres where measurable; nmh = no 
| 了 攻 ， /人 有 7 2 0 0 22。 让 measurable height) 
N 812750 | 4 Ri 2 罗 ， X | H 中 Coarse sediment 
| 本 可 SRI005 区 本 (SAND and GRAVEL) 合 MC001 Unidentified magnetic anomaly with 
22*15.200N 间 2 JJ 一 帮 人 Low relief ROCK 22*15.200N 5.0 reference number and amplitude (nT') 
| 本 | 检 本 Vcs 1 和 1 1 d Dumped materials with possible ， 
过 冯 ， 2 1 | P deBrisjaotldasis 图 MC002 Cable/Pipeline position， as determined 
) 沱 1 区 二 本 1 <5m of very soft to soft sandy SILTCLAY over ROCK 50 by magnetometer, with reference 
‖ < / 人 / 全 全 ， ， 
2 二 | number and amplitude (nT 
专 训 Ar” 本 0 ， 24 | - 1 二 Possible dumped materials comprising 有 Subcropping WPrecominart “ ie 
‖ 本 0 4 2 / 1 二 COBBLES and BOULDERS fs/cs sediment classification 
国 ) 攻 ， 机 [一 | 人 售 | (sediment thickness < target burial depth) 下 ] SEI001 Pipeline contact determined by 
有 三 人 区 / 、 人 Eee| | -2.5 seismic Profiling System with 
| < Li 2 ro 1 必 去 1 人 『 ROCK outcrop/ ROCK fi/ rubble mound seawall reference number and description 
AN 区 4 玫 区 702 人 | (level at the top of pipeline is stated in 
NN | 区 必 证 1 的 V 《 Linear debris, possible rope/wire metres, +/- eduivalent to above or 
由 N 六 人 太 中 below ambient seabed) 
SA\ 三 本 w 医 | S914 二 ~ sedimentorfeatureboundary ， 
AN 区 本 2 上 2Xlx0.5 2 由 中 GC001 Seabed sample location with reference 
|| 、 | 2 9 多 9 5 生 Debris <5m ofvery softto soft sandy SILTICLAY over ROCK | 4 Inferred sediment or feature number: GC (Gravity Core) 
和 三 1 LA 9 从 全 CN 0 | boundary GS (Grab Sample) DP (Diver Probing) 
日 琵 是 NA CS 了 | 
NS | 2 RE 渍 . 本 SEI006 ， 全 全 SC NAN ”| Approximate limit of side scan 
中 “二 站 本 本 LA 1 有 殊 时 本 15x0Wnm | sonar coverage and survey swath 全 up Seabed depression with diameter (d) 
忆 | 人 4 0 E 人 PE and depth (D) in metres, where 
| 7 二 讽 遇 呈 2 h ee h 中 uaaaaanaaaaasaasaaa Seabed scar (trawl oranchor) discernible 
有 1 全 & 2X 佬 
N 人 4 人 
| 有 1 4 Li 1 SC023 2 | 
人 三 区 区 1 2.5x0.5Xx<0.5 人 2 所 25 ES 7 舍 四 Submerged wreck/Exposed wreck/ 
AN | 4 Le An 加 Debris 多 站 业 本 了 | 和 人 - Obstruction/Well and symbol or line 
‖ AN 下 | AAA 1 多 2 训 - 多 0 Loose to dense gravelly SAND over ROCK 和 feature in grey, plotted from desk top study. 
N ， 1 本 5 -CO 一 取 (For general symbols and abbreviations refer to British Admiralty Chart.) 
| 所 | < ee 5 所 2 人 N812500 || 
N812500 AN 作 四 2 呈 S 让 2 
|| N 斑 了 1 4 1 人 俱 | 
人 \ | 区 1 1 Very softto soft sandy SILTICLAY 所 EN A 
全 急 
日 愉 和 区 0 | oo 本 己 S 站 | 
N ) 沽 本 必 1 人 网 4 2 Possible dumped materials comprising 
1 忆 区 ， 二 医 了 生 本 二 COBBLES and BOULDERS | 
吕 忆 和 N 
成 | 有 1 有 Possible GRAVEL/SAND patches 多 es / 、 Y 2 
记 ar 4 加 、 | 
昌 S 胰 由 1 ss 史 ee 人 S 6 
并 三 区 0 了 SN 人 铺 os 丙 巩 > 
N 远 1 4 er 。R To -和 0 、 双环 5 SCc025 所 -34 he Sr AR SR 曙 | 
中 N | 1 区 0 SR / 交 /人 2 AN 5x<0.5 | SC028 .CO05 ,74 ee 本 又 用 
NN 。 二 4 2 SS 人 人 汶 2 .5X2xnmh 全 Sc02 向 二 
N ) . 本 区 和 Le / SC030 了 局 < 0 二 15x1x 产 N 。 则 
| 四 A 贞 区 汉 四 下 上 人 三 
SS 过 1 AAA NM 二 人 人 本 cs 注 3 SA 0 SS to medium dense gravelly silty SAND with 人 | 
| 愉 | 1 ， 区 <5m of loose to medium dense gravelly 二 二 S 人 2 运 杞 22 2 .5xXNQ5 isolated depressions (diameter <8m, depth: <1m) _ 
22*15.000N = ee 4 silty SAND with localized depressions 人 了 了 局 2x0.5x0.5 4 Debris ， 22 15000N 
NN ) 村 可 区 5 (diameter <7m, depth: <1m) over ROCK 和 ADebris 区 34 已 7 /人 本 
少 呈 S 近 
机 ， 区 POL 3x3xl sx 二 注 中 | cHART COMMENT: 
1 ， 和 2 从 汪 硬 人 ee 1 2 Cable and Pipeli 
十 交 eand Pipelines 
N | 本 | 1 换 305 加 玖 2 、 ossible dumped materials comprising 4 0 | a 
| N 三 上 中 1 了 人 RSS - 7 虹 2 AR COBBLES and BOULDERS 外 本 1 Two sets of power cables are present within the charted route corridor. 
、 让 和 5 作 NS 4305 sea2 SS ， | 用 Awater pipe runs parallel or sub-parallel to the proposed HKT route and lands on the same landing beach in Pak Kok Tsui. 
1 | 站 wo 6 2 地 近 允 31 - N ar 
站 这 天 他 NS _ 1 1， 
SG | 及 0 36 NO 上 习 Re 1 有 Hazards and Obstructions 
中 ) 有 om 妈 天 在 区 Loose to medium dense gravelly silty SAND with 5 1 1 
N 学 0 二 6 和 下 isolated depressions (diameter <8m, depth: <1m) UN 1 ROCK fil and subcrops are present along the Telegraph Bay shore, whereas ROCK outcrops and subcrops are present near the Pak Kok landing 
、 尖 站 Low relief ROCK_ yy 0 让 人 区 到 1 站 站 beach. The proposed route crosses Several areas of ROCK subcropping between KP0.100 and KP0.110, KP0.338 and KP0.363, KP1.373 and KP1.450， 
| 业 | 上 记 有 ESSE 义 0 6 二 本 4 1 下 KpP1.483 and KP1.516, KP1.757 and KP1.891, KP2.067 and KP2.196. 
N 812250 人 站 SS 和 -车 了 于 -一 一 ae 4 Patches of possible dumped materials were found near the Telegraph Bay landfalls. 
RS | 7 才 刘 > TS 沪 gw er We The route crosses linear debris at KP0.278, SCO10 at KP0.270, SCO11 (KP0.284) & SC039 (KP1.196) 
A 上 A 六 区 7 4 丰 二 | 2.5X2.5Xxnmh | 二 歼 3x0.5Xx<g。 5 2 NO 下 Isolated depressions/pockmarks (diameter: <8m; depth: <1m) are observed between KP0.363 and KP2.067. 
| | | 居 证 人 人 区 有 2 9 < 人 De 证 六 这 The survey corridor enters the Tss in the northern portion of the chart and exits in the southern portion of the chart. 
| 上 N ， TS 了 \ 本 E 全 1x0.5xnmh 有 
中 忆 人 愉 SS 、 ww。 Debris 区 忆 : Sey7 
和 f 疼 TS 6 上 冰雹 克 Se 
| IE 
2 舍 
| 民 愉 愉 了 一 禾 胡 ) 和 SC036 一 浊 
NN | 人 | | 26 730 1.5X1X<02 es 8 y 
SS 站 二 
N | 上 立 s 6 Debris 2 闻 
冯 AR 25 | SS 让 2 > 
则 N 性 上 } AN 冯 1 阿 2 本 要 y 则 
| Y < NS >。 SC037 大 sEno11 过 
< 2 2 人 到 1.5x0.5xnmh se 人 让 | AL NOTES: 
‖ Lowito medium relief ROC SS - 全 人 y GENER : 
1 和 | 和 攻 owto medium relie 、 | Debris 。 > 
N\ 1 4 J 区 吕 ， 
二 志 儿 本 了 wy 图 Co5rr 36 久 。 人 dd 六 Contact Number Dimensions (nT) Description INSHORE SURVEY VESSEL Wing Hung 2 
| N\ | 上 2 Re | 失 ES MC001 1397 IS water pipe Surface positioning system C-Nav GcGPS System 
用 | 上 > 了 愉 好 3 | SC0J8 世 ss 下 和 MC002 1822 8 ISwat | Bathymetry R2Sonic 2024 Multirbeam System, Knudsen 320M Echo Sounder 
人 > 二 ， 人 | 1 Te 交 到 | 4.5X2.5xUD\36 2 、 。 ee Topography UAV Photogrammetry 
中 | ， | 站 oa < 8 部 师 信 芭 MC003 151.8 IS power cable 中 Morphology and stratigraphy C-Boom Seismic Profiler Edgetech 4200 Side Scan Sonar System 
， 这 历 ，1 从 1 人 2 入 大 8 | | MC004 129.4 IlS water pipe Magnetometer survey Geometrics G-882 Marine Magnetometer System 
。 4 (1 宁 6 sc03K 闻 C 1743 后 Bl 
| S 四 A MC005 . ower cable 中 
| 8 | 大， 芝 人 。 05 16 村 1 SR 攻 2 六 2x1xnmh 志 、 忆 检 NMC006 308 上 后 人 cabie Descriptive Terms and Definitions: 
人 上 > Low to high relief ROCK 外 和 4 -三 和 - 四 The criteria used for interpretations and descriptions are presented in the Survey results 
1 | 上 人 ~ 刀 三 砚 所 MC007 150.4 IS power cable 的 
的 | 玫 全 Multibeam Processing Parameters: Depths in metres, reduced to Lowest Astronomical Tide (LAT)/Chart Datum (CD) 
人 > N\ | 小 1 1 2 全 ossible GRAVEL/SAND patches 罗 闻 MC008 15 IS power cable || 呈 
| A 1 | | 砂 订 TSN < 证 入 、 ， MC009 221.8 Unknown 
| 上 站 AN R 2Z& 和 人 站 志 有 全 7 汪 As found in-service power cables by Sub-bottom profiler 上 愉 MC010 11.6 IS power cable | 
日 o 到 信 WA 
0 > 1 | 人 和 | 9”、，、、 : 闻 - NMC011 116 1S power cable Natzm00| 
22"14800N 轴 | | 上 矿 、 ， 二 区 0 13 717 了 1 所 民 、 AN 区 ws | | MEO12 652 了 7 1S power cable 22"14800N 
人 > 上 | > LowreliefROC | 人 as As SS MC013 30 IS power cable 
| | | 上 ee > 写 = | 所 区 SR sw 本 是 区 MC014 43.5 IS power cable 中 
| 避 N 上 这 有 。 到 NS ， 人 4 MC015 47.2 IS power cable 
| | | 上 - 乙 2 2: 05 到 本 ery soft to soft sandy SILTCLAY 5 0 _ 是 有 人 骨 
| > 和 5 \ 1 NMC017 6605 1 water p 
三 人 -一 ~ | 多 SN 4 water plpe | 
| ) A : | 1 2 吧 = 0 忆 Possible GRAVEL/SAND patches LU Le > NEOTB 563 区 ES GEODETIC PARAMVETERS: 
| 人 | > / N\ [人 NE ) 205 区 本 ee MC019 和 | IS power cable | Elipsoidal Parameters Projection Parameters 
| | 上 AR / 人 二 丙 | 村 有 3 0 MC020 53.5 IS power cable Ellipsoid : International Projection : Hong Kong 1980 Grid Scale Factor : 1.0000 0000 
| | 二 上 池 05 要 < SEMQ16 下 As found in-service water pipe by magnetometer and sub-bottom profiler 4 机 1 > MC021 9.1 IlS power cable | Semi-Major Axis (a) (m) : 6378388.000 Longitude of Origin : 114。 10 42.80E ”False Easting (m) ; 836694.05 
| 、 | \ 、 7 学 伺 \ SR8041 到 1 LO 这 MC022 95.8 IS power cable | 人 Standard Parallel : 22" 18 43.68N False Northing (m) : 819069.80 
中 | 人 N 天 六 / A 区 2 | 1.5 对 x<0.5 2 4 DR 本 MC023 39.5 IS power cable 
本 ) | 、 A 45 和 | 25 0 本 闷 MC024 118.5 IS power cable | 
|] 和 全 \ 人 Rs 4 交 MC025 979 IS water pipe \ 一 
| N 二 < 人 30 4 8 了 WA 
三 下 ， 4 ， ER 国 Y 人 @29 1 三 3 Lowto medium relief ROCK E 1 2 MC026 180.2 1S water pipe | Kowloon 
| | | Y 人 只 se 好 放 人 双 本 | | La 本， MC027 20.5 IS power cable 
| 本 人 / 站 全 区 1 MC028 268.8 IS power cable | 一 
日 1 避 4 寻 = 泣 
(> | 和 | 「 7 下 本 区 了 区 MC029 35 IS power cable cs 人 攻 Bay 
和 AN 村 / 区 基 29 有 | 人 1 4 Ce 素 MC030 159.4 IS power cable 
| 和 、 ， Lowto high relief ROCK 人 Na 分 一 必 - 全 = 本 本 六 | NI 
/ 由 
| | 站 汉 ， 、 村 避 万 要 发 Loose to medium dense silty SAND 本 了 凡 MC032 46.3 IlS power cable 
| | <5m ofvery softto soft sandy  “ 人 AN | 本 合 ! 放 AR 人 和 一 本 村 | sf MC033 199.4 IS power cable | Hong Kong Island 
‖ 人 > = SILTICLAY over ROCK_ 和 且 让 志 直 4 2 MC034 153.4 IS power cable Telegraph Bay 
| ) AR 上 功 05 三 一- ae 呈 ee 名 MC035 290.3 JS power cable Na11750 | 
| 二 > 全 FE 为 5 2 Noil 本 ea MC036 1274 1S power cable E 一 
| 上 1 9 os 全 “要 7 0 DR 民 MC037 91.9 IS power cable 中 
| KR \ | 205 也 攻 二 二 攻 _Veneer of loose gravelly SAND over very softto soft sandy ， | Contact Number Depth below seabed (m) Description 人 
车 0 加 区。 人 ith local ions (diameter ， MG038 128.8 Unknown 
二 上 人 AN 1 天 本 SILTCLAY with localized depressions (diameter <7m, depih: 0 1 SEI001 1 2 1S power cable Lamma 忆 2 
,| 人 、 区 | 2 RS <1m) and ROCK ni (sediment layer < ar | - MC039 118.7 IS power cable 中 
人 | 上 人 人 列 四 = 受 2 了 ， Le SEI002 1.3 IS power cable MGC040 1649 1S water pipe lsland 
由 ) 三 “As found in-service power cablesby ”上 N\ 1 aa 入 0 才 和 2 1 和 5 LU SEI003 2.4 Unknown MCO41 12628 Possible |S power cable 中 休 Cheung 划 =< 心 
| | magnetometer and sub-bottom We es 人 汪 1 - 玉 水 愉 到 骂 于 2 懈 5 SN 本 4 SEI004 1.1 Unknown MC042 138.2 IS power cable | CN Chau 1 ee 
S 本 辽 以 
| | < SN 是 AN SN 1 KR 人 SEI019 多 305 、 和 SR > we SEI005 0.6 Unknown MC043 226.8 IS power cable 一 全 二 
| PN 时 人 2 四 一 5 0 2 SEI006 6.2 Unknown MC044 160.1 IS power cable | 
MC002 
本 Very softto soft sandy SILTCLAY NS 二 本 ) 力 C 7 32 SS 1 5 
| 亲 呈 AN ss 二 cs 7 和 / 4 SS 7 Re SEI007 13 IS water pipe MC045 4607 1S power cable 
| _ 1 Ver softiosoftSILTCLAY overROCK_ 必 NA < 紧 人 | 2 这 : / 本 人 的 AS 本 SEI008 09 IS water pipe MC046 552.7 IS power cable | 
N N 兴 口 ， | 
22"14.600N 本 、 CC 0 | 也 2 SC042 了 人 7 4 US 1 1 SEI009 1 1 IS water pipe MC047 36.9 IS power cable 22o14 600N 
扒 一 | - 337 忌 | 履 心志 41 13x1x<0.5 A 人 对 0 4 ， ] 25 URK MC048 228.4 IlS power cable 
四 E 中 本 9 1 仙 了 5 舍 Linear object ss 日 | - 本 4 PR 1 > SEI010 nknown 
了 二 双 儿 0 / MG 的 届 洒 了 本 1 > : MC049 82.9 IlS power cable | Hong Kong lsland 
| 2 站 Sss 1 3 、 ! SSSS Se SN SS 3 和 交 4 SS 四 SS 2 > SEI011 1.5 IS water pipe NEO50 人 (NG 
久 二 | 全 ss 本 | DSS 》 笑 SN 0 -SR。 人 1 2 oo Rs 站 SEI012 1.9 IS water pipe MGO51 5 了 4 RS 
由 三 | 205 3Xs00 、 | en- 4 4 人 - NS 1 |] AT 了 Segraph Bay 
二 本 4 ,全 El021 SSNN SS > : 二 [人 ws 4 ss 多 SEI013 1.2 Possible IS power cable NMC052 64 ISOoowercable 二 的 
- AU 人 SEA vcotNSNN Rs : ee se 六 ss y p 2 
必 一 一 | 和 本 SS SS 、 NREC 2 / 人 区 本 Re Le Rs 1 SEI014 2.2 IS power cable MC053 123.3 IS power cable | / 0 
这 > SS AV/ je 六 2 Se 中 SN 六 SEI015 1.1 IS water pipe MC054 29 IS power cable 要 
环 人 to high relief ROCK SS 了 AS 忆 / 人 和 了 3 ， 下 柄 5 ER ne 丈 SEI016 88 Unknown NMC055 883 IS power cable 日 
蕊 国 隐 ~ 党 - 
人 一 = 区 要 sn 和 CE : ) 4 Te We SEI017 2.2 IS water pipe MC056 68.5 IS power cable 2 
这 有 ”“ 昌 吕 az 站 挛 rm - 上 
‖ 5 | 过 一 - We /人 0 MCO12r 了 0 As found in-service power cables by 1 SEI018 2.4 IlS water pipe MC057 85.6 IS power cable LA 2 
上 一 LA 人 -- rT 7/ 后 几 了 了 magnetometer and sub-bottom profiler SEI019 0.8 Unknown MC058 300.3 IS water pipe | Lamma 
N811500 | 人 条 \scoured depression / 本 2 本 E SEI020 0.4 IS power cable NICO 5 四 cable | lsland 的 
省 2 和 4 4 > water pipe 由 
由 | LA MCO2、_ ee : 4 RN 人 > SEI021 1.1 IlS water PP NEO 2 RE Curent Chart 
和 二 : 一 EI022 1.9 IS power cable 过 | 
| 帮 人 1 Sr DR SS | R 辣 MC062 207.1 IS power cable < 用 | This document may only be used forthe purpose for which it was commissioned and in accordance with the terms of engagement 
77 MC022 1 党 SEI023 1 .1 S power cable MC063 1013.8 IlS water pipe 全 forthat commission. Unauthorised use of this document in any form whatsoever is undertaken entirely at the user's risk. 
25 mo 区 SEI024 1.8 IS water pipe 1 | 
避 8 刀 /人 人 0 SEI025 2.1 Unknown 0 罗 人 CR Survey Date: 16-24 March 2021 
一 0 了 留 4 7 访 
所 2 了 E SEI026 1.3 IS power cable MC066 951 Unknown Scale : 
9 MC031 < 5m of loose to medium dense , NATU RAL SCALE 1 ” 2,500 
4 gravely sity SAND over ROCK 2 SEI027 0.9 IS power cable MC067 154.7 Unknown | 
和 M \ 本 SEI028 1.2 IS power cable MC068 677.5 IS water pipe 0 50 100 150 200 250 
\ 2 
全 表 SEI029 0.4 IS power cable MC069 332.1 IS water pipe 1 
\ 量 - ! 本 .2 1 2 xy SEI030 1.5 IS power cable NMCO 1 全 四 m 
一 SR 六 ower cable 中 
AT 一 e K 三 和 必 eneer of loose silty SAND over very softto soft SILTICLAY 多 SEI031 1.2 IS power cable - 
20 。 N ， ， . . > MC072 54.6 IS power cable Contractor : 
9 SC044 宇 with scattered depressions (diameter: <7m, depth: <1m) SEI032 1 IS oower cable | ra 
下 网 人 全 有 3x1X<05 大 P MC073 46 IS power cable 人 圭 国 GMIEC 。 dq 
本 四 - MC038 。 必 人 Debris SEI033 0.7 IS power cable 站 和 区 | < 9 M EC ASI a LI mite 
/ 时 凡 2 MC049 人 和 er 下 SEI034 1 IS power cable MC075 546.4 IS power cable 。 
本 去 2 2 SEI035 1.1 IS power cable MC076 27.2 IS power cable 由 | Surveyor : 
1 7 
忆 二 光 上 5 可 0 党 本 SEI036 3.7 IS power cable MC077 161.9 IS power cable 局 司 与 0 
十 1 MC048 3 ss Dis ， NS 下 2 本 SEI037 2.3 IlS water pipe MC078 207.3 IS power cable 中 < 人 全 风 
Ai SEI036” 3 [天 2 AN 和 4 > | ， As found in-service power cables by 区 SEI038 2.6 IS water pipe MC079 99.8 |S power cable ER EGS JOB NO.: HK260221 
3 到 HK88d224PAS 人 magnetometer and sub-bottom profiler > 。 - Wer | 有 roject Name: 
和 本 > SEI039 3.2 IS water pipe NMCOa 5 5 三 PNEL Ca PROPOSED SUBMARINE CABLE BETWEEN 
1 让 四 饼 NMco57 _ 这 光 SEI040 2.7 IS water pipe NEO82 1 区 二 TELEGRAPH BAY AND LAMMA ISLAND 
司 出 只 四 
< 心 ” > 光 和 | 区 区 一 四 2 SEI041 4.1 IlS power cable [DT 0 MARINE GEOTECHNICAL SURVEY 
H ENOACSSEIWB7 兴 1 全 i SN / 05 xs] 区 网 owto medium relief ROCK | 多 上 | 生 汪 ] 臣 1 MC083 420.2 nknown ?人 人 勋 
一 一 一 7 和 5 人 MC084 379.1 IS power cable 5 
C064 人 | 085、、 Mco67 定 | wyraea MC062 本 SEI043 0.8 IS power cable Document Title: 
站 HK260221 但 汪 世 1 二- 合 &kr 隐 : MC085 245 Unknown NORTH UP CHART 
0 和 12KDPOO X NC066x 和 二 > 卫 > SEI044 1.4 Possible IS power cable ME086 48 本 区 
Lamma Island 本 Co 允 二 ES Sucor1 SE1045 1.3 IS power cable 0 5 ee CHART NO. 002 OF 003 
M 人 > 
EN C074 SSEI839 本 汪 RN、 78 二 y SEI046 0.6 IS power cable MC088 2627 Unknown (KP 0.00 -KP 2.27 ) 
BMH 总 ElI04 1 和 有 WPP 中 
Pak Kok Pak| Kek ee 2 4 2 光 SEI047 0.9 IS PW_P_Power MC089 783.5 Unknown 
NS K 2 ss SEI048 2 Possible IS power cable MC090 212.2 Unknown | 
的 二 全 = 半 所 人 人 去 mr 站 站 
关 - 关 八 、 - 全 本 4 4 . 
一 一 一 一 二 Se xy 了 本 有 1 Apr.2021 Agnes Siu K. H. Ng | William Shen Prel | mn | nary 
As found in-service power cables by 各 = 呈 - 早 网 二。 一 > 区 轴 4 
RS magnetometer and sub-bottom profiler 兰 主 交 区 六 SEIOH7F \ 已 MC0 MC0i 25 全 aa 1 坪 二 了 全 要 司 1 Rev Date Prepared by | Checked by | Approved by 
全 村 一 关 ml 5 NE088 , <5m of very softto soft sandy SILTICLAY over ROCK 四 > S 中 扎 久 人 有 民 时 ar 攻 了 | 
肥 号 iT 民 吕 MC08 05 可 一 究 吕 总 目 全 二 中 总 名 ROUTE BASED UPON: HKT_RPL_Telegraph_Bay to_Pak_Kok_2021_0407 (HK80)xls| File Name: HKT_TB-PK_NU002-2K5.dwg 
号 息 Lowto high relief ROCK T 三 己 廊 革 5 三 三 芒 各 豆 区 起 号 号 0 
到 二 时 三 亿 一 T T T 2 T 工 工 [ 工 工 T T T 将 各 T T 嵌 工 [ [ 工 有 [ 至 T E T T T T 煤 工 党 [ 工 T T T T T 工 工 工 工 工 [ T 下 T T T T T 2 工 工 [ 
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E 噪音 影响 评估 

E.1 简介 

E.1.1 本 附件 关 述 了 和 与 南 丫 饲 光 和 维系 统 安 装 工 程 和 登陆 工程 进行 时 的 潜在 噪音 影响 。 在 光 绑 正常 
运行 期 间 不 会 有 噪音 产生 ， 因 此 不 会 进一步 考虑 还 作 期 间 的 噪音 。 

E.1.2 光缆 安装 工程 不 需要 混凝土 破碎 工程 或 混凝土 铺路 工程 。 工 程 完成 后 ， 光 和 缆 铺 设 和 范围 将 恢 
复 到 工程 前 的 状态 。 

E.2 相关 法 例 及 指引 
《噪音 管制 条例》 

E.2.1 《噪音 管制 条 例 》 ( 第 400 章 ) 是 香港 管制 噪音 的 主要 法 例 用 作 管制 受 限 制 时 段 的 噪音 ， 
亦 提 供 了 评估 建筑 噪音 影响 的 方法 。 受 限制 时 段 是 指 每 日 19 时 至 次 日 7 时 ， 和 贡 日 及 公 
办 假 期 的 全 天 。 

E.2.2 於 岸 端 和 部 岸 区 域 进行 的 海底 光 和 绑 安 装 工程 只 会 於 非 限 制 时 段 内 进行 ， 倘 若 日 后 需要 在 受 
限制 时 段 内 进行 有 关 工 程 ， 便 会 申请 【建筑 噪音 许可 琶 ， 。 

E.2.3 根据 《噪音 管制 休 例 》 规 定 所 制定 的 技术 代 忘 录 规 定 了 管制 方法 和 准则 。 以 下 技术 人 备 忘 录 
送 用 於 管制 施工 期 间 引 致 的 噪音 影 
e 《管制 建筑 工程 噪音 ( 撞击 式 打 棒 除 外 ) 技术 人 备 忘 录 》 ; 及 
e 《管制 指定 范围 的 建筑 工程 噪音 技术 人 备 忘 隶 》。 
《环境 影响 评估 人 条 例 技 术 人 备 忘 录 》 ( 《环评 技术 人 备 专 隶 》 ) 

E.2.4 《环境 影响 评估 人 条例 》 ( 第 499 章 ) 是 用 於 管制 非 限 制 时 段 内 ( 即 除 星 期 日 及 公案 假期 外 
的 上 午 7 时 至 下 午 7 时 ) 的 建筑 施工 噪音 的 主要 法 例 。 根 据 《 环 境 影响 评估 休 例 》 要 求 制 
定 的 《环评 技术 人 备 忘 隶 》 规 定 了 评估 噪音 影响 的 准则 和 噪音 标准 。 

E.2.5 根据 《环境 影响 评估 休 例 》 规 定 ,在 非 限制 时 段 内 进行 的 一 般 建 筑 工程 对 可 开局 窗户 的 建 
策 物 可 能 造成 的 噪音 影响 ,， 均 须 按照 《环评 技术 人 备 忘 录 》 的 噪音 准则 进行 评估 。 根 据 《 环 
评 技术 人 备 忘 隶 》 ， 住 用 处 所 的 日 间 噪 音标 准 是 Leq, somn75dB (A ) 。 

E.3 评估 方法 

E.3.1 关於 光 绑 安装 工程 的 噪音 影响 评估 是 基 於 《管制 建筑 工程 噪音 ( 撞击 式 打 椿 除外 ) 技术 估 ( 
忘 隶 》 所 关 述 的 程序 进行 。 进 行 建筑 噪音 评估 的 一 般 程 序 如 下 : 
e 找 出 可 能 会 受 工 程 影响 的 噪音 敏感 受 体 。 
e。 确定 范 列 出 机 动 设备 ( 项 目 中 将 使 用 的 机 动 设备 ) ， 芋 确 定 工地 的 估计 噪音 来 源 位 置 。 
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。 根据 《管制 建筑 工程 噪音 ( 撞击 式 打 椿 除外 ) 技术 人 备忘录 》 或 其 他 来 源 ， 为 各 类 机 动 
设备 指定 二 功率 级 。 

。 根据 述 噪音 来 源 位 置 与 噪音 敏感 受 体 之 间 的 距离 ， 计 算 修正 因子 ， 进 而 对 潜在 屏障 效 
果 和 声音 反射 进行 修正 。 

。 预测 各 个 噪音 敏感 受 体 所 感 测 到 的 建筑 噪音 声 级 ， 芷 与 《环境 影响 评估 人 条 例 技术 人 备 忘 
录 》 附 录 5 中 的 日 间 施 工 活动 噪音 标准 作 比 较 。 


潜在 噪音 源 

如 第 1.6 节 所 描述 ,进行 光缆 安装 工程 的 施工 区 域 如 下 ( 见 图 E-1) : 

。 陆 上 光 乔 ( 从 接线 盒 到 登陆 点 ) 一 由 小 型 挖 土 机 在 沙 潍 上 进行 挖掘 ， 以 曝露 原 有 的 登 
陆 管 入 口 ， 使 光 绕 能 够 使 用 小 型 绞盘 通过 登陆 管 进入 原 有 的 接线 盒 ， 小 部 分 工序 亦 需 
要 人 和 手 挖掘 和 人 手 牵 拉 。 

。 岸 端 光 绑 安装 工程 一 由 潜水 员 在 接近 钢 线 湾 及 北角 咀 登 陆 点 进行 岸 端 光缆 段 的 绕 线 铺 
设 工程 。 

。 亡 岸 光 绕 安 装 工 程 一 在 钢 线 湾 及 北角 咀 之 间 使 用 光缆 铺设 蔓 船 进行 光缆 系统 铺设 工程 。 

光缆 安装 工程 不 汲 及 混凝土 破碎 或 混凝土 铺路 工序 。 光 绑 铺 设 和 范围 ， 包 括 登 陆 管 入 口 处 的 

满 槽 ,将 在 工程 后 以 原本 的 物料 回填 , 兹 恢复 到 工程 前 的 状态 。 


环境 描述 和 噪音 敏感 受 体 的 巷 别 


钢 线 湾 登 陆 点 


钢 线 湾 登 陆 点 的 现 有 噪音 环境 属於 宁静 环境 ， 0 的 治 海 性 质 。 登 陆 点 附近 有 一 些 
高 属 和 低 属 住宅 , 以 及 一 个 海 演 公园 。 是 次 噪音 影响 评估 的 研究 区 ， 帮 蔷 了 光缆 气 议 铺设 
路 线 两 侧 各 300 米 的 范围 ， 如 图 E-1 所 示 。 


北角 咀 登 陆 点 


北角 咀 登 陆 点 的 现 有 噪音 环境 属於 宁静 环 境 ， 反 映 出 当地 的 乡 郊 性 质 和 治 岸 位 置 。 登 陆 点 
附近 只 有 一 些 村 屋 。 是 次 噪音 影响 评 0 覆 蕾 了 光 绑 握 广 铺设 路 线 两 侧 各 300 米 
的 和 范围， 如 图 E-2 所 示 。 

是 次 评估 只 包括 那些 与 光缆 的 陆地 和 海洋 缆 段 间隔 距 训 最近 的 第 一 层 噪 音 敏 感受 体 ,因为 
位 於 后 面 的 噪音 敏感 受 体 距 享 较 下 ， 或 已 受 遮 捞 ， 因 此 所 受到 的 噪音 影响 较 小 。 已 知 的 三 
个 具 代 表 性 噪音 敏感 受 体 ,指定 为 N1 至 N3 ,已 列 出 於 表 E-1 及 如 图 E-1 和 E-2 所 示 。 
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丢 E1 : 是 亿 于 人 糙 朱 降 齐 怠 感 受 辟 


特定 施工 区 域 和 噪音 敏感 受 体 之 间 的 
最 短 水 平 距离 ( 米 ) 


陆 上 光 德 由 潜水 员 安 | 使 用 光 绑 铺 设 
( 从 接线 盒 | 装 的 岸 端 光 | 萤 舱 安装 的 离 


到 登陆 点 ) | 纺 ( 注 1) 岸 光 德 ( 注 2) 
N1 上 贝 沙 湾 五 期 洋房 25 号 屋 ”住宅 16 63 227 
N2 有 具 沙 湾 四 期 一 座 住宅 123 136 187 
N3 位 於 北角 咀 的 村 层 住宅 42 107 230 
注 : 


所 


就 由 潜水 员 安 装 的 岸 端 光 绕 段 ， 最 短 水 平 距离 为 拖 船 ( 最 小 水 深 为 约 2 米 ) 与 噪音 敏感 受 体 之 间 的 最 近 位 
置 。 


2.， 就 使 用 光 绑 铺 设 蔓 船 安装 的 离 岸 光 缆 段 ， 最 短 水 平 距离 为 光 纺 铺设 草 船 与 噪音 敏感 受 体 之 间 的 最 近 位 置 。 


E.5.4 表 E-1 还 列 出 了 噪音 敏感 受 体 和 特定 施工 区 域 之 间 的 水 平 距 识 ， 根 据 第 E.6 节 所 坎 列 的 施 
工 机 器 清单 ， 过 些 工 程 范 围 可 能 会 产生 加 多 噪音 。 
E.6 影响 评估 
E.6.1 表 E-2 所 示 ,， 是 光 绕 铺设 工程 所 拟订 的 假设 机 械 清单 。 亦 清单 已 由 设计 工程 师 检视 ， 壮 全 
实 通 用 於是 次 评估 。 
于 FE2 : 邦 工 内 棚 浅 需 
陆 上 光 和 绕 ( 从 接线 盒 到 登陆 点 ) 
绞盘 CNP 262 1 95 
超 低 噪音 型 发 电机 CNP 103 1 95 
小 型 挖掘 机 其 他 常用 机 动 1 2 
设备 的 声 功 率 
级 ( 注 2) 
小 计 99 
岸 端 光 绕 
拖 舱 CNP 221 1 110 
潜水 泵 ( 电动 ) CNP 283 1 85 
小 计 110 
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为 香港 电 记 有 限 公司 驳 作 


2022 年 2 月 25 日 


噪音 影响 评估 


功率 
辩 规 码 ( 注 1) | 机 租 数量 志 功 率 和 级 ( SWL ) 
(de(A) ) 


荤 般 CNP 061 1 104 


小 计 104 


1. 机动 设备 的 辨识 码 和 其 声 功 率 级 均 参 考 了 环保 署 的 《管制 建筑 工程 噪音 ( 撞击 式 打 椿 除外 ) 技术 人 备忘录 》。 


2. 其 他 常用 机 动 设 备 的 声 功 率 级 : 
https://www.epd.gov.hk/epdy/sites/default/files/epdy/tc_chi/application_for_licences/guidance/files/OtherSWLc. 
pdf 


E.6.2 是 次 研究 根据 上 述 施 工 机 器 清单 ， 预 测 了 具 代 表 性 的 噪音 敏感 受 体 处 的 噪音 声 级 ， 兹 列 明 
於 表 E-3 中 。 建 筑 噪音 影响 评估 的 计算 详情 均 於 附录 E.1 中 间 述 。 


疼 E3 : 是 人 玫 人 姓 妊 部 喜悦 受 忆 大 测 的 姓 音 党 生 


N1 70 75 符合 
N2 53 75 符合 
N3 62 75 符合 
岸 端 光 缠 

N1 69 75 符合 
N2 62 75 符合 
N3 64 75 符合 
N1 52 75 符合 
N2 54 75 符合 
N3 52 75 符合 


E.6.3 预测 结果 显示 ,所 有 施工 活动 的 噪音 馨 级 均 符合 噪音 标准 。 因 此 ， 母 须 实施 噪音 缓解 措施 。 


E.6.4 於 运 作 阶 段 ， 可 能 会 有 限 地 使 用 机 动 设备 进行 维修 或 维 芒 工 作 。 由 於 规模 有 限 ， 预 计 在 运 
作 期 间 不 会 对 运作 阶段 产生 不 利 的 噪音 影响 。 


工程 项 目 简介 - 附件 E ee E_4 
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为 香港 电 恕 有 限 公司 揭 作 2022 年 2 月 25 日 


E.7 结论 


E.7.1 es 以 便 关 述 和 评估 光 维 在 安装 和 还 作 期 间 ( 包括 维修 保养 ) 所 需 
行 的 陆 上 、 近 岸 和 亡 岸 光缆 工程 对 位 於 钢 终 湾 和 北角 咀 的 三 个 噪音 敏感 受 体 可 能 造成 的 


ee 
E.7.2 预期 在 噪音 敏感 受 体 没有 超标 情况 ， 因 此 可 以 得 出 结论 本 项 目 不 会 造成 不 可 接受 的 噪音 影 
图 。 


E.7.3 於 运 作 阶 段 ， 可 能 会 有 限 地 使 用 机 动 设备 进行 维修 或 维 攻 工作。 由於 规 模 有 限 ， 预 计 在 运 
作 期 间 不 会 对 运作 阶段 产生 不 利 的 噪音 影响 。 
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噪音 影响 评估 


E- 了 1 : 达 各 多 吏 郭 所 扩 300 关 研 湖区 属 参 是 万 于 华 崇 彰 束 感 受 硒 


性 琅 友人 


一 一 ， 操 议 光 重 走 笋 

| 亡 ] 3oo 米 研究 范围 

国 。 接线 盒 UB) 

图 光 筑 登陆 点 

全 拖 舱 与 海岸 之 间 的 最 
近 点 

力 。 光 德 铺设 萤 舱 与 海岸 
之 间 的 最 近 点 


和 急 。 具 代 表 性 噪音 敏感 受 
体 


ET 


TCDLT 


Qwoa lagddaBkD 
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为 香港 电讯 有 限 公司 揭 作 2022 年 2 月 25 日 


E-2 : 巡 和 部 多 吏 郭 胡 扩 300 类 研 寡 蔓 属 参 龙 内 少 房 厄 的 是 帮 玫 华 媒 彰 舟 咸 受 己 


气 议 光复 走 和 线 
300 米 研 究 和 范围 
接线 盒 JB) 

光复 登陆 点 

拖 秀 与 海岸 之 间 的 
最 近 点 

光 德 铺设 草 秀 与 海 
岸 之 间 的 最 近 点 


-二 EN 


瑞峰 工程 厦 问 有限 公司 
内 部 参考 纺 号 7076767 
2022 年 2 月 25 晶 
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E-3 : 是 亿 珍 华 妊 各 敏 司 受 忆 的 抱 睫 


-7 
0 


一 
一 
一 
一 
二 
一 
一 
二 
A 
夫 
一 
E 
全 
2 
了 
才 


疏 


N1: 贝 沙 湾 五 期 洋房 25 号 屋 


> 


rce: Google Earth 


N2: 贝 沙 湾 四 期 一 座 


工程 项 目 简介 -- 附件 E | 
南 丫 龟 光 维系 统 内 部 参考 编号 7076767 


为 香港 电讯 有 限 公司 网 作 2022 年 2 月 25 晶 


再 
洱 


噪音 影响 评估 


附录 E.1 建筑 噪音 影响 评估 
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馨 功率 级 | 水 平 距 砍 ，| 距 享 修正 系数 ,dB | 朝向 修正 系数 ， 屏障 修正 系数 ， 预测 的 噪音 声 级 ， 音准 则 ， 
施工 活动 米 dB(A) dB(A) dB( A ) 广 3 (A) ) 符合 标准 


N1 一 上 贝 沙 湾 五 期 洋房 25 号 屋 


陆 上 光缆 ( 从 接线 盒 Se 16 =3241 引 0 70.4 符合 
到 登陆 点 ) 

岸 端 光 各 110 63 -44.0 3 0 69.0 攻 符合 
高 岸 光 德 104 227 -55.1 3 0 51.9 符合 


N2 一 内 沙 湾 四 期 一 座 


陆 上 光 乱 ( 从 接 穆 盒 995 123 -49.8 3 0 52.7 符合 
到 登陆 点 ) 

岸 端 光 六 110 136 -50.7 3 0 62.3 全 本 要 
部 岸 光 逢 104 187 -53.4 3 0 53.6 符合 


N3 一 位 於 北角 咀 的 村 屋 


陆 上 光 乱 ( 从 接 牧 合 99.5 42 -40.5 3 0 62.0 符合 
到 登陆 点 ) 

75 
岸 端 光 德 110 107 -48.6 3 0 64.4 符合 
高 岸 光 德 104 230 -55.2 3 0 51.8 符合 


注 : 1. 预 测 的 噪音 声 级 ，dB ( A ) = 声 功 率 级 + 距 训 修 正 系数 + 朝向 修正 系数 + 屏障 修正 系数 。 


瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 E1.1 
内 部 参考 编号 7076767 
2022 年 2 月 25 日 
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F.1 .1 
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工程 项 目 简介 -附件 F 


南 丫 岛 光 绕 系 统 


为 香港 电讯 有 限 公 司 网 作 


环境 监察 与 审核 措施 


简介 

本 附件 规定 了 项 目 环境 监测 与 审核 的 要 求 ， 即 南 丫 岛 光 和 绕 系 统 安装 工程 。 和 继 体 而 言 ， 气 讨 

的 环境 监测 与 审核 计划 可 以 : 

。 在 接近 所 广 光 绕 走 线 的 香港 岛 钢 线 湾 及 南 丫 岛 北 角 咀 近 岸 区 透 过 工程 前 阶段 和 工程 后 
阶段 的 珊瑚 调查 进行 珊瑚 监测 。 

。 确保 在 铺设 南 丫 岛 光 德 系统 时 能 兔 姬 愤 地 进行 ， 站 在 发 现 敏感 受 体 受 光 乔 安装 工程 影 
车 时 ， 揉 取 适 当 行 动 。 

如 在 光 和 绑 系 统 运 行 期 间 需 要 进行 维修 ， 将 实施 为 施工 阶段 建议 的 适当 和 组 解 措施 。 


环境 小 租 

环境 许可 侠 持 有 人 须 聘请 一 个 环境 小 组 ， 按 本 工程 项 目 简介 建 讨 进行 环 境 监测 与 审核 计划 。 

环境 小 组 须 由 一 名 环境 小 组 组 长 带 颂 ， 兹 包括 合资 格 的 员工 。 环 境 小 组 组 长 须 在 环境 监察 

与 审核 或 环境 管理 方面 有 至 少 7 年 经 验 。 

环境 小 组 及 小 组 组 长 不 得 以 任何 方式 作为 工程 项 目 倡 凡人 及 其 承建 商 、 或 项 目的 独立 环境 

查核 人 的 相关 机 构 。 

环境 小 组 及 小 组 组 长 需 执 行 环境 监测 与 审核 计划 ， 确保 施工 期 间 符 合 项 目的 环境 要 求 。 其 

职责 包括 : 

。 为 需要 监测 的 参数 进行 取样 、 分 析 和 统计 评估 。 

。 定期 进行 现场 审核 。 

。 审核 是 否 符合 环境 保护 和 污染 防治 人 条例 。 

。 监测 环境 组 解 措施 的 落实 情况 。 

。 监测 是 否 符合 环境 许可 长 的 条件。 

。 ”检查 光绪 的 安装 计划 ， 兹 根据 需要 提出 意见 。 

。 检查 施工 方法 ， 范 根据 需要 提出 意见 。 

。 参照 最 新 的 光 绕 的 安装 计划 ， 和 编制 和 更 新 环境 监测 与 审核 工作 的 时 间 表 。 

。 调查 不 符合 规定 的 事件 ， 评 估 和 提出 竺 正 措施 。 

。 ”就 所 有 环保 成 效 事情 与 独立 环境 查核 人 /独立 顾问 联络 。 

。 对 环境 的 改善 、 意 识 提 高 、 改 善 等 事项 ， 向 工程 项 目 倡 讨 人 及 其 承建 商 提出 建议 。 

。 准时 提交 环境 监测 与 审核 报告 给 独立 环境 查核 人 审核 ， 及 和 后 再 将 报告 提交 《 《环境 影 
艾 评 估 人 条 例 》 登记 册 》 办 事 处 。 


瑞峰 工程 顾问 有 限 公 司 F-1 
内 部 参考 编号 7076767 
2022 年 2 月 25 日 
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F.3 


F.3.1 


F.4 


F.4,1 


F.4.2 


F.4.3 


F.4.4 


工程 项 目 简介 -附件 F 
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独立 环境 查核 人 


在 光 绑 铺设 工程 开始 之 前 ， 环境 许可 屋 持 有 人 须 聘请 独立 环 
问题 提供 意见 。 独 立 环境 查核 人 须 在 环境 监 和 
立 环境 查核 人 围 队 当 中 应 包括 合适 且 合 资格 的 员工 。 
独立 环境 查核 人 不 得 以 任何 方式 作为 项 目 倡 广 人 、 工 程 项 目的 承建 商 或 环境 小 组 的 相关 机 
构 。 
ee 核 人 须 审核 项 目 整体 环境 监测 与 审核 方案 ,包括 所 有 环境 组 解 措施 的 实施 、 和 与 
卉 监测 与 客 校 有 并 的 提交 文件 ， 以 及 本 工程 项 目 简介 所 要 求 的 其 他 提交 文件 。 
境 查核 人 的 主要 职责 是 执行 光缆 安装 的 环境 审计 ， 主 要 包括 以 下 : 
检查 和 审计 环境 监测 与 审核 工作 的 各 个 方面 。 
。 对 工程 项 目 简介 建议 和 要 求 的 环保 措施 实施 状况 ， 进 行 现场 审核 。 
审核 环境 影响 组 解 措 施 的 有 效 性 和 项 目的 环保 表现 。 
。 根据 需要 ， 审 核 工程 项 目 倡 凡 人 及 其 承建 商 的 施工 方法 ， 芷 与 环境 小 组 组 长 在 影响 最 
小 的 蔡 代 方案 达成 共识。 
。 调查 投诉 个 案 ， 站 检查 笠 正 措施 的 有 效 性 。 
。 综合 以 上 ， 向 相关 政府 部 门 提交 每 月 报告 ( 以 信件 格式 ) 。 


境 查核 人 就 与 项 目 有 关 的 环境 
管理 方面 有 至 少 7 年 经 验 及 独 


训 


珊瑚 监测 


参考 珊瑚 潜水 铀 查 ， 在 钢 线 湾 和 北角 咀 近 岸 区 域 浴 握 广 的 光缆 走 线 发 现 了 有 可 能 被 安装 工 
程 影 响 的 软 珊 瑚 群落 。 


然而 ， 鉴 於 卷 近 握 议 光缆 走 笋 ， 且 诸 珊 瑚 群落 在 位 於 钢 线 湾 和 北角 咀 的 光 绑 登陆 点 附近 ， 
为 钉 慎 起 见 ， 在 工程 前 和 工程 后 都 会 进行 珊瑚 调查 。 

工程 前 珊瑚 调查 

目的 


在 光缆 安装 工程 展开 前 的 两 个 月 内 ， 应 进行 一 次 安装 前 珊瑚 调查 。 其 目的 是 确认 位 从 钢 线 
湾 和 北角 咀 的 近 岸 区 域 且 卷 近 握 议 光 绕 走 线 的 珊瑚 位 置 ， 以 确保 光 绕 安装 工程 尽 可 能 避免 
对 其 产生 直接 影响 。 光 和 缆 安 装 工程 会 在 对 珊瑚 带 来 最 小 直接 影响 的 光 绕 走 线 进行 

方法 

在 安装 气 广 光 绕 前 ， 在 下 述 地 点 进行 一 次 潮 下 定点 潜水 届 查 。 对 於 每 个 被 发 现 的 珊瑚 群落 ， 
都 必须 记录 以 下 数据 : 

。 全 球 定位 系统 所 标 证 的 位 置 
瑞峰 工程 厌 问 有 限 公司 民 2 


内 部 参考 编号 7076767 
2022 年 2 月 25 日 


环境 监察 与 审核 措施 


F.4.5 治 著 光 约 走 和 线 分 别 评估 距 钢 线 湾 和 北角 咀 登 陆 点 训 岸 分 别 100 米 和 140 米 以 内 存在 的 珊瑚 ， 
艺 以 一 人 条 5 米 寅 ( 光缆 走 线 两 侧 各 2.5 米 ) 的 人 条 带 作 单位 ， 如 图 F-.1 和 图 F-2 所 示 。 
F.4.6 根据 之 前 在 附录 B 中 评估 的 珊瑚 调查 ， 治 著 钢 线 湾 登 陆 点 亡 岸 100 米 的 样 带 (T1) 及 北角 咀 
登陆 点 享 岸 140 米 的 样 带 ( T5 ) 发 现 了 珊瑚 。 有 见 及 此 ， 鉴 於 水 深 限 制 ， 提 在 钢 线 湾 享 岸 
100 米 和 北角 咀 事 岸 150 米 处 分 别 进 行 工程 前 珊瑚 调查 。 
工程 后 珊瑚 调查 
目的 
F.4.7 在 完成 安装 提议 光缆 后 四 个 星期 内 会 进行 一 次 项 目 后 珊瑚 苦 查 ， 其 目的 是 纪录 工程 前 届 查 
所 发 现 的 珊瑚 有 和 否 因 光 和 缆 安 装 工程 而 直接 受到 影响 , 如 有 , 则 记 销 同一 物种 在 效 范围 移植 
的 程度 。 
方法 
F.4.8 在 完成 安装 握 议 光缆 后 的 四 个 星期 内 ， 应 在 指定 位 置 , 以 及 在 工程 前 珊瑚 调查 期 间 发 现 的 
任何 珊瑚 群落 的 位 置 进行 一 次 潮 下 定点 潜水 翌 查 。 当 发 现 珊瑚 群落 ,必须 记 销 以 下 数据 : 
。 全 球 定位 系统 所 标 读 的 位 置 
e。 识别 出 珊瑚 的 类 别 ， 画 可 能 分 辨 出 其 ( 属 ,， 或 上 种, 的 上 类别 
e。 大 小 ( 如 最 大 直径 ) 和 珊瑚 的 健康 状况 ( 如 沉降 程度 ， 部 分 死亡 率 ， 白 化 中 象 ) 
e。 照片 记 销 
。 调查 日 期 和 时 间 
e。 水 下 能 见 度 
e。 大 气 ， 海 水 和 潮汐 情况 
位 置 
F.4.9 与 工程 前 珊瑚 调查 的 相同 位 置 。 
工程 项 目 简介 -附件 上 瑞峰 工程 顾问 有 限 公司 F-3 
南 丫 篇 光 绕 系统 内 部 参考 编号 7076767 
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。 容 别 出 珊瑚 的 类 别 ， 画 可 能 分 辨 出 其 ' 属 , 或 种, 的 类 别 

。 大 小 ( 如 最 大 直径 ) 和 珊瑚 的 健康 状况 ( 如 沉降 程度 ， 部 分 死亡 率 ， 白 化 中 象 ) 
。 照片 记录 

。 调查 日 期 和 时 间 

。 水 下 能 见 度 

。 大 气 ， 海 水 和 潮汐 情况 

位 置 
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报告 

工程 前 珊瑚 调查 

应 在 光缆 安装 工程 开始 前 最 少 一 个 月 向 省 农 自 然 改 理 署 及 环保 署 提交 《工程 态 鸳 碍 查 都 

区 》。 报 告 应 包括 调查 的 结果 和 如 有 需要 应 建议 额外 组 解 /预防 措施 。 

人 《工程 房 于 弦 查 戎 仑 》 应 包括 以 下 内 容 : 

。 详细 项 目 背景 资料 

。 显示 基 和 线 监 测 站 位 置 的 图 示 

。 更 新 的 光缆 安装 时 间 表 

。 监测 结果 连同 监测 方法 、 监 测 参数 、 监 测 位 置 、 鉴 测 日 期 、 时 间 、 频 率 和 持 乱 时 间 等 
资料 

工程 后 珊瑚 调查 


在 工程 后 珊瑚 调查 完成 后 一 个 月 内 ， 应 向 渔 攻 署 和 环保 署 提 交 (《 工 程 莹 静 玫 居 得 戎 条 )》 ， 
报告 应 包括 调查 结果 ， 与 工程 前 珊瑚 届 查 结果 作 比 较 。 兹 讨论 光缆 安装 工程 对 在 登陆 点 区 
域内 和 附近 的 已 识别 珊瑚 群落 造成 的 任何 直接 不 良 影响 。 

工程 后 珊瑚 调查 报告 应 包括 以 下 内 容 : 

。 详细 项 目 背景 资料 

。 显示 监测 站 位 置 的 图 示 

。 实际 的 光 绑 安装 时 间 表 

。 监测 结果 连同 监测 方法 、 监 测 参数 、 监 测 位 置 、 监 测 日 期 、 时 间 、 频 率 和 持续 时 间 等 


。 安装 完成 后 的 环境 状况 审查 ( 通过 与 基 栈 监测 作 比 较 ) 


。 结论 


独立 环境 查核 人 报告 


独立 环境 查核 人 须 向 政府 部 门 提交 一 份 简短 报告 ( 以 信件 格式 ) ， 各 结 独立 环境 查核 人 审 
查 结 果 及 任何 其 他 有 关 项 目的 环保 表现 的 观察 结果 。 
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属 F2 : 万 房 妥 登 怖 影 惟 工程 房 狗 名 恋 要 录 坦 
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@-@ 工程 前 珊瑚 调查 的 样 带 


工程 前 珊瑚 调查 的 5 米 走 认 
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local people 
global experience 


SMEC is recognised for providing technical excellence 
and consultancy expertise in urban ，infrastructure 
and management advisory. From concept to 
completion ，our core service offering covers the 


life-cycle of a project and maximises value to our 
clients and communities. We align global expertise 
with local knowledge and state-of-the-art processes 
and systems to deliver innovative solutions to a range 
of industry sectors. 


